القومی للامتحانات والتقویم التريوي 
أ.د/ الهلالي الشربيني 


الفصل الدراسي الأول 


الوحدة الأولى 
القوى والحركة 


' الكتلة والوزن ' 


الاختبار الأول 


أجب عن الأسئلة التالیة : 
السؤال الأول : ( تذكر ) 
أكمل العبارات التالية : 


نے تقاس الكتلة بوحدة فک وو او وا واج 5 مو وا او وو وو ون 
٢‏ يقاس الوزن بوحدة ا و کا او ا کاو وی اج 
-٣‏ جسم وزنه ٠۰‏ نيوتن على سطح الأرض ٠‏ فإن كتلته تساوى ونم ( تطييق ) 


السؤال الثانى : ( تذكر) 


أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية : 

) قوة جذب الأرض للجسم . ) 1 77ص2‎ -١ 
,,/ 9-0 ) . مقدار ما يحتويه الجسم من مادة‎ ٢ 
)/ 29309020 0 ) . إداه تستخدم في قياس الوزن‎ -٣ 
Cees ) . إداه تستخدم في قياس الكتلة‎ -٤ 


السؤال الثالث : 
أ- اذا كانت كتله جسم = ٠٦‏ كجم على سطح الأرض فأحسب : ( تطبيق ومستويات عليا ) 
-١‏ كتلة الجسم على سطح القمر . 
٢‏ وزن الجسم على سطح الأرض . 
-٣‏ وزن الجسم على سطح القمر . 


ب- قار ن بين : ( فهم ) 
كتله رائد فضاء على سطح الرض ٠‏ و كتلته في الفضاء ۔ 
السؤال الرا 


أ- علل لما يأتي : (فهم ) 


. يزداد وزن الجسم بزيادة كتلته‎ -١ 


-٢‏ قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. 


( تطبيق) 
ب- تختلف عجلة الجاذبية من كوكب لآخر في المجموعة الشمسية فإذا كانت عجلة الجاذبية على كوكب 
عطارد ۳,۷۸ م/ث' ء المريخ ۷ ,۳ م/ث' › زحل ۹۰۰۰ م/ث' » المشترى ١٠1,6١م/ث'.‏ 
أي من هذه الكواكب يكون ؟ 
١‏ - وزنك عليه أكبر قيمة ؟ 
؟ - وزنك عليه أقل قيمة ؟ 
-٣‏ وزنك عليه يكون تقريباً مساوياً لوزنك على سطح الأرض ؟ 
( تط 7 تويات عليا ) الوزن ( النيوتن) 


ج - من الرسم المقابل 


الكتلة (بالكيلو الجرام ) 


-١‏ ما وزن جسم كتلته ,۲ كجم ؟ 


؟ - من الرسم تكون قيمة الجاذبية الأرضية ؟ 


جا د عد بات كد عد 6د عد عد عد 6د عد عد باد باد بد عد بد بد بد بد 


أجب عن الأسئلة التالیة : 


السؤال الأول : ( تذكر) 
أكمل العبارات التالية : 
-١‏ یقاس الوزن باستخدام 1:070 
؟ - تقاس الكتلة باستخدام 5010000000008 
-٣‏ جسم كتلته ۳ كيلو جرام يكون وزنه 0 0 


-٤‏ يزداد وزن الجسم على سطح الأرض بزيادة ا ای 


السؤال الثاني : ( تذكر ) 
أ - أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية : 


. وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريباً كتله لتر من الماء المقطر‎ - ١ 


. مارج٠٠١ وحدة قياس الوزن وتكافئ تقريباً وزن جسم كتلته‎ - ١ 


*- جسم فضائي تكون جاذبيته سدس جاذبية الأرض . 
ب- ما المقصود بكل من : 
١‏ - الكتلة ؟ - الوزن 


السؤال الثالث : 


أ- اذا كانت كتله جسم ٠٠٠‏ كجم على سطح الأرض فأحسب : 


. كتلة الجسم على سطح القمر‎ -١ 
. ؟- وزن الجسم على سطح الأرض‎ 
. وزن الجسم على سطح القمر‎ ٣ 


ب- فارن بین : 


( تطبیق ) 


(فهم) 


. ومقدار وزنه على سطح القمر‎ ٠ مقدار وزن جسم على سطح الأرض‎ - ١ 
. ؟ - مقدار كتله ميدالية من الفضة مقارنة بمقدار كتلتها بعد صهرها مرة أخرى‎ 


(فهم) 


. عند تعليق ثقل في الميزان الزنبركي فأن الثقل ينزل إلى أسفل ويتمدد سك الميزان الزنبركي‎ -١ 
. ؟ - كتله شخص على سطح الأرض تساوى كتلته على سطح القمر‎ 


ب -( تطبيق و مستويات عليا ) 
عند تمثيل العلاقة بالشكل التالي بين كتله جسم ووزنه على سطح القمر أي الخطوط الاتية يعتبر 
صحيحاً؟ 
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الوزن ( النيوتن) 
3 


خيس 


الكتلة (بالكيلو الجرام ) هع ۳ ۲ ١‏ 


ج - جسم كتلته ۳ كجم عند سطح الأرض فتكون كتلته عند النقطة ب ؟ 


سطح الأرض 


. أكبر من كتلته عند النقطة أ‎ -١ 
؟ - أصغر من كتلته عند النقطة أ.‎ 


.١ مساوياً لكتلته عند النقطة‎ -٣ 


۱ 
لوحدة الثا 
نية 


۱ 
لطاقة 
ف٥‏ 
اربة 

لحراريه 


تو ر و3 
صیل ا 
لحرارة ء قیا جة الحر 
ياس د 
ر 2 
2 ۱ 
اج " 


الوحدة الثانية ١‏ الطاقة الحرارية 


الاختبار الأول 


أجب عن الأسئلة التالية : 


السؤال الا 
أكمل العبارات التالية : ( تذكر) 
-١‏ من المواد رديئة التوصیل للحرارة .................. و aOR‏ 
۲- يبدأ الترمومتر الطبي من درجة حرارة ............. سليزية بينما يبدأ لترمومتر المئوي من درجة 
.............. سليزية 
-٣‏ يوصل ............... الحرارة أسرع من الألومنيوم و 0 
4 - يستخدم .............. في صناعة الترمومترات . 
-٥‏ يستخدم ............. في تطهير الترمومتر قبل استخدامه. 
السؤال الثاذ 


أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية : ( تذكر ) 


. صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم أعلى في درجة الحرارة إلى جسم أقل في درجة الحارة‎ - ١ 
. أدوات تستخدم في قياس درجة الحرارة‎ ٢ 
. مواد تسمح بمرور الحرارة من خلالها‎ ٣ 
. يوجد فوق مستودع الزئبق بالترمومتر الطبي‎ -٤ 
: السؤال الثالث‎ 
) علل لما يأتي : (فهم‎ 
. وجود مسافات محسوبة بين قضبان السكة الحديدية‎ - ١ 
. يسمى الترمومتر المئوي بهذا الاسم‎ ۲ 
. يستخدم الألومنيوم في صناعة أواني الطهى‎ -٣ 
. لا يستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة غليان السوائل‎ - 4 


السؤال الرا 


أ- ضع علامة )١(‏ أمام العيارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة الغير صحيحة : ( تذكر ) 


ب- تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن ۰ ۰ ) 


ت- جميع المواد جيدة التوصیل للحرارة . ) ( 
ث- يبقى الزئبق سائلا بين درجتي حرارة ٠٣‏ ألي ٥٤‏ درجة سليزية . ( ) 
ج- في الترمومتر الطبي كل درجة مقسمة إلى عشرة أجزاء . () ( 
ب-( تطبيق ومستويات عليا ) 
سجلت درجة حرارة خمسة أطفال وكانت النتيجة كالتالي : درجة الحرارة ( سليزية ) 
من الرسم المقابل 0 
۲۸ 
۲۷ 
اس 
o‏ 


الطفل 
١ ۲ ۳ 3 ٥‏ 

' أي الأطفال أعلى في درجة الحرارة‎ -١ 

١‏ - أي طفل أقل في درجة الحرارة ؟ 


*- أي الطفلين متساويين في درجة الحرارة ؟ 


الاختبار الثانى 


أحب عن الأسئلة التالية : 


السؤال الا 
أكمل العبارات التالية : ( تذكر ) 
المواد جيدة التوصیل للحرارة ........... و .............. و E‏ 
٢‏ درجة انصھار الجليد ......... درجة سيليزية فی ء ودرجة غليان الماء O‏ 
*- تنتقل الحرارة من الجسم ............ في درجة الحرارة إلى الجسم ........... في درجة الحرارة . 
؛ - يستخدم الترمومتر  ....‏ في قياس درجة حرارة السوائل . 
السؤال الثاني 
أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية : ( تذكر) 


. مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة او برودة الجسم‎ -١ 
. ؟ - يستخدم لقياس درجة الحرارة‎ 
. مواد لا تسمح بمرور الحرارة من خلالها‎ -۳ 
. مكان يتجمع فيه الزئبق موجود في طرف الأنبوبة الشعرية‎ -٤ 
: السؤال الثالث‎ 
) علل لما يأتي : (فهم‎ 
. لا يستخدم الترمومتر الطبي لقياس درجة غليان الماء‎ -١ 
نت قظھیں مور فل مھا‎ 
يجب رج الترمومتر قبل استخدامه.‎ -* 
. تصنع مقابض أواني الطهى من البلاستيك أو الخشب‎ -٤ 
السؤال الرا‎ 


-١‏ درجة انصهار الثلج هي صفر سيليزية 
۲- الالومنيوم يوصل الحرارة أسرع من النحاس . 
٣‏ يستخدم الترمومتر المئوي في قياس درجة حرارة جسم الإنسان 


أ- ضع علامة )١/(‏ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة الغير صحيحة 
) 
) 
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4 - جميع المعادن جيدة التوصیل للحرارة . ) 


ب-( تطبيق ومستويات علیا_) 


قطعة من الثلج وقطة من الخبز الساخن للحفاظ على درجة حرارة كل منهما : 
أ- تغطى قطعة الثلج بورق الالومنيوم ء بينما يغطى الخبز الساخن بقطعة من البلاستيك. 


ب- تغطى قطعة الخبز بورق الالومنيوم » بينما يغطى الثلج الساخن بقطعة من البلاستيك. 
ج- تغطى كل من قطعة الخبز بورق الالومنيوم والثلج الساخن بقطعة من البلاستيك. 


د- تغطى كل من قطعة الخبز بورق الالومنيوم والثلج الساخن بورق الألومنيوم. 


الاختبار الثالث 


أحب عن الأسئلة التالية : 


السؤال الا 
أكمل العبارات التالية : (تذكر ) 

-١‏ من أنواع الترمومترات ................. و سو ہے 

9 اتصنع أواني الظهئ من رص آو 22111 

ES تصنع مقابض المكواة من‎ -٣ 

-٤‏ يبدأ تدريج الترمومتر الطبي من ............. درجة سيليزية إلى ............... درجة سيليزية. 
السؤال الثاني 

أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية : ( تذکر ) 


. وحدة قياس درجة الحرارة‎ -١ 
. سائل يستخدم في صناعة الترمومترات‎ ٢ 
. سائل يستخدم في تطهير الترمومتر قبل استخدامه‎ -* 
. مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة أي جسم‎ -٤ 
: السؤال الثالث‎ 
) ماذا يحدث في الحالات الآتية : ( فهم‎ 
. عدم وجود اختناق في الترمومتر الطبي‎ -١ 
. الضغط على الترمومتر الطبي وهو في الفم‎ -۲ 
ملامسة كوب شاي ساخن اليد.‎ -۳ 
. استخدام مادة غير الزئبق في الترمومترات‎ -٤ 
السؤال الرا‎ 
) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة الغير صحيحة : ( تذكر‎ )١/( ضع علامة‎ 
)_ (۰۰ ٠ المواد رديئة التوصيل للحرارة هي المواد التي تسمح بمرور الحرارة من خلالها‎ -١ 


؟- الهواء من المواد العازلة للحرارة . ( ) 
*- الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هي تغير حجم السائل الموجود مع تغير درجة الحرارة ٠‏ ( 
-٤‏ يوجد في الترمومتر المئوي اختناق فوق مستودع الزئبق ۔ ) ) 


ب- ( تطبيق ومستويات عليا ) 
إذا توفر لديك ثلاثة اكواب لها نفس الشكل والحجم ويها نفس الكمية من الشاي الساخن : 
الكوب الأول مصنوع من الأومنيوم › والكوب الثاني من الزجاج ء والكوب الثالث من البلاستيك 
الخاص بالمواد الساخنة . 


أي من هذه الأكواب يحافظ على الشاي ساخن لفترة أطول ؟ فسر إجابتك ؟ 


الاختبار الرابع 


أحب عن الأسئلة التالية : 


السؤال الأول : 
أكمل العبارات التالية : ( تذکر ) 
-١‏ تدريج الترمومتر الطبي يبدأ من درجة حرارة ۰........ وپنتهی عند ETT‏ 
؟ - يستخدم الترمومتر .............في قياس درجة حرارة السوائل المختلفة ء بينما يستخدم الترمومتر 
.............. في قياس درجة حرارة جسم الأنسان. 
۳- یوجد اختناق في الترمومتر تپ 
-٤‏ أعلى درجة حرارة في الترمومتر المئوي هي ........... ذرجة . 
-٥‏ يبقى الزئبق سائلا بين درجتي حرارة Ges‏ ............. سيليزية . 
السؤال الثاذ 
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أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية : 
-١‏ مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها . 
؟ - سائل يستخدم في صناعة الترمومترات . 
*- صور من صور الطاقة تنتقل من جسم أعلى في درجة الحرارة الى جسم أقل في درجة الحرارة . 
-٤‏ درجة انصهار الجليد . 
السؤال الثالث : 
علل لما يأتي : (فهم ) 
-١‏ لا يستخدم الخشب في صناعة أواني الطهى . 
٢‏ يوجد هواء بين زجاج النوافذ . 
۳- يوجد اختناق في الترمومتر الطبي . 
-٤‏ يجب عدم الضغط على الترمومتر بأسنانك بقوة . 
السؤال الرايع : 
ضع علامة (ا) أمام العبارة الصحیحة وعلامة ( × ) أمام العبارة الغير صحيحة_: ( تذكر ) 


) ( . يستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة السوائل‎ -١ 


؟- يوصل النحاس الحرارة اسرع من الألومنيوم . ( ) 
-٣‏ يستخدم الزئبق في الترمومترات لأنه لا يلتصق بجدار الانبوبة الشعرية . ( ) 
-٤‏ تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد . ) ) 


ب-( تطبيق_ ) 
اذا كان لديك ثلاثة سیقان مجهولة من مواد مختلفة هي الحديد والالومنيوم والنحاس وشمع ولهب 
كيف يمكنك التعرف على مادة كل ساق منها ؟ 


الوحدة الثالثة 
مكونات الغلاف الجوى 


" غاز الاكسجين ء غاز ثاني اكسيد الكربون ؛ غاز النيتروجين " 


الاختبار الأول 


أحب عن الأسئلة التالية : 


السؤال الأول : 
أكمل العبارات التالية : ( تذکر ) 
-١‏ نسبة غاز الأكسجين ............ وغاز ثاني أكسيد الکریون ......... وغاز النيتروجين سنہ 
من الغلاف الجوي 
؟ - غاز الأكسجين ........... ولكنه یساعد على 0 
-٣‏ في عملية البناء الضوئي يمتص النبات غاز ................. وینتج غاز ا اک 
-٤‏ يدخل غاز النيتروجين في صناعة ................ التي تستخدم لزيادة خصوبة الترية . 
السؤال الثاذ 


L1 


أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية : ( تذکر ) 
-١‏ غاز يستخدم في إطفاء الحرائق . 
٢‏ غاز يسمى بالأزوت ومعناها ( عديم الحياة ) . 
-٣‏ مادة تستخدم كعامل مساعد في تحضير غاز الأكسجين . 
-٤‏ غاز يتفاعل مع الماغنسيوم مكوناً أكسيد ماغنسيوم لونه أبيض. 

السؤال الثالث : 
علل لما يأتي : ( فهم ) 

. يستخدم غاز النيتروجين في ملء الإطارات‎ -١ 
. ؟ - تضاف الخميرة الى العجائن‎ 
. يحتاج متسلقي الجبال إلى أسطوانات الأكسجين‎ -* 


-٤‏ غاز الأوزون هام جدا على سطح الأرض. 


أ- ضع علامة )١(‏ أمام العبارة الصحیحة وعلامة ( × ) أمام العبارة الغير صحيحة : ( تذكر ) 
-١‏ يدخل غاز النيتروجين في تركيب جميع الأنسجة الحية . ) ) 

۲- عند احتراق قطعة من سك الحديد المستخدم في تنظيف الواني فإن كتلتها تبقى كما هي . ( 
-٣‏ يتعكر ماء الجير الرائق عندما يمر خلاله غاز الأكسجين. ) 


) ( . يجمع غاز النيتروجين عند تحضيره بإزاحة الماء لأسفل‎ -٤ 


ب- ( تطبيق و مستویات علیا ( 
يوضح الرسم البياني التالي التغيرات في تركيز الأكسجين في بركة تنمو فيها 
الطحالب الخضراء . 


تركيز الأكسجين 
٦‏ صباحاً ۱۲ ٦‏ مساءاً ۲ ظهراً ٦‏ صباحاً 


في آي وقت يصل تركيز الأکسجین إلى أعلى وآدنى مستوياته ؟ 


١-أعلى‏ مستوى لتركيز الاكسجين عند AS‏ 
٢‏ أدنى مستوی لتركيز الأكسجين عند و 


اشرح سبب تغير تركيز الأكسجين في البركة ؟ 


الاختبار الثانى 


فب 


أجب عن الأسئلة التالية : 
السؤال الأول : أكمل العبارات التالية : ( تذكر ) 


-١‏ الغاز الذي يستخدم في قطع ولحام المعادن هو غاز ............ ويختلط مع غاز الإسيتيلين ويعطى 
لهب 0000 ش21 

۲- ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون من 0010018 00 

*- يستخدم غاز :..------..... في صناعة الفولاذ الذي لا یصدا. 


4 - يتحد غاز النیتروجین مع شريط الماغنسيوم مكوناً مادة بيضاء وبإضافة قليل من الماء يتكون غاز 


. يجمع غاز الأكسجين بإزاحة ...... لأسفل في المخبار أثناء تحضيره في المعمل‎ -٥ 
e أساس تكوين البروتين بجسم الإنسان عنصر‎ -٦ 


السؤال الثاني : أكتب المصطلح العلمي الدال على کل عبارة من العبارات التالیة : ( تذكر) 
-١‏ طبقة من الغلاف الجوي تحمي الجسم من الاشعاعات الضارة القادمة من الشمس. 
؟ - غاز يستخدم في التبريد. 
۳- غاز يستخدم في صورة سائلة في علاج الأورام الجلدية خاصة الحميدة . 
4 - غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال . 
السؤال الثالث : علل لما يأتي : ( فهم ) 
-١‏ قطع الغابات يضر بالبيئة . 
١‏ - يستخدم النیتروجین في تخزين المواد القابلة للانفجار . 
*- الأفراط في تناول المشروبات الغازية ضار ء 
4 - يعكر ماء الجير الرائق بمرور غاز ثاني أكسيد الكريون خلاله. 
السؤال الرايع : 
أ- ضع علامة )١'(‏ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة الغير صحیحة : ( تذكر ) 
-١‏ يستخدم ثاني اكسيد الکریون في ملء إطارات السيارات . ) ) 
؟- فوق أكسيد الهيدروجين ينحل في وجود ثاني أكسيد المنجنيز إلى ماء وغاز الأکسجین. ( ) 
-٣‏ يستخدم لهب الأكسي استيلين في قطع و لحام المعادن . ( ) 
-٤‏ في البناء الضوئي يمتص النبات الأكسجين و يتصاعد ثاني أكسيد الكريون . ( ) 


۲١ 


ب- ( تطبيق ومستویات عليا ) 
خلال عدد من العملیات ينطلق ثاني أكسيد الکریون والأكسجين في الهواء ء كما يتم التخلص 
منها بعدد اخر من العمليات ٠‏ في الجدول الموضح أدناه > ضع علامة ( × ) في العمود 
المناسب للإشارة إلى العملية التي ينطلق أو يتم التخلص من خلالها من ثاني أكسيد الكربون 


والأكسجين . 
العملنة اطلاق ر60 |ازالة و60 - |اطلاق ر0 |ازالة وہ 


احتراق الوقود الحفري 
تنفس الحيوانات 
تنفس النباتات 

البناء الضوئي 


۲ 


الوحدة الرابعة 
التركيب والوظيفة في 


الکائنات الحية 


" الجھاز العصبي في الانسان ء الجهاز الحركي في الانسان " 


الاختبار الاول 
أجب على الأسئلة التالية: 
السؤال الأول: أ- أكمل العبارات الاتية : 


لاسي می سد ہد O‏ کت ٹ ‏ 000000070000000 


ب - ماذا يحدث عند .. 

. التوقف الكلى للأفعال المنعكسة لدى الشخص الحى‎ -١ 

؟ - عدم وجود مفاصل في الهيكل العظمى . 

السؤال الثانى : أ- اكتب المفهوم ا الدال على كل عبارة من العبارات الاتية : 


. استجابة سريعة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة‎ -١ 
. ؟ - وحدة بناء الجهاز العصبي‎ 
اماکن اتضال العظام بالعضلات.‎ + * 
. موضع اتصال طرفي عظمتين‎ - ٤ 
ب - يفقد الشخص المخمور ( من تأثير الكحول ) قدرته على الكلام أولا ء ثم يفقد قدرته على‎ 
. المشي في خط مستقیم ثانيا ء ثم يفقد قدرته على التنفس الطبيعي‎ 
أي مما يلى يمثل الترتيب الصحيح لتأثير الخمر ( الكحول ) على أجزاء الجهاز العصبي‎ 
المركزي ؟‎ 
أ- النخاع المستطیل - المخيخ - النصفان الكرويان.‎ 
. ب - النصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل‎ 
. ج - المخيخ - النخاع المستطيل - النصفان الكرويان‎ 
د- المخيخ - النصفان الكرويان - النخاع المستطيل‎ 


السؤال 
-١‏ يتحكم النصفان الكرويان في الافعال المنعكسة . ١‏ ( 
"- المادة الرمادية بالحبل الشوكي على شكل حرف 11.. ( ) 
عات المثائة الزولية من العخئلات لوي نے 
د یسی القفسن الد ر ع الكل اکرکن CC‏ 
ب۔ علل لما يأتى : - 

إا اع ان دود لی ا 

۲ وجود تجویف بفقرات العمود الفقاري . 


الثالث : أ - ضع علامة ( | ) امام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) امام العبارة الغير 


٤ 


) تقع مراكز الحواس الخمسة في ..... ( النخاع المستطيل- الحبل الشوكي - النصفین الكرويين‎ - ١ 
) مقاصل السيحنة ............ ( عدیمة الحركة  واسعة الحركة - محدودة الحركة‎ ٦ 


۷ خر یف ال الخال الوقن هر و اكد اقتاءاسئیق- اف ان 
٥۔‏ عدد أزواج الضلوع الملتحمة من الامام بعظمة القص 9+ ازواج ( )٠٠-١۱٢١ -١۱١‏ 


ب - أنظر إلى الشكل المرسوم أمامك ثم أجب :- 


الاختبار الثانى 
أجب على الأسئلة التالية: 
السؤال الأول: أ - أكمل العبارات الاتية : 
١‏ یترکب المخ من ..................... و المخيخ » و ا ا ا ایا 


٢۔‏ يتركب الحبل الشوكي من مادة ............ خارجية تحیط بالمادة خی 


۳- تمتد من أطراف العضلات أربطة طويلة تسمى ............ تعمل على ربط العضلات ب 


. النخاع المستطيل‎ -١ 
. الفقرات العظمية‎ - ٢ 
: السؤال الثانی :أ - اكتب المفهوم العلمی الدال على كل عبارة من العبارات الاتية‎ 


. مركز التحكم في جسم الانسان‎ - ١ 

؟ - جھاز يتركب من المخ والحبل الشوكي . 

. المفاصل التي تسمح بالحركة في اتجاهات مختلفة‎ - ٣ 

5 - مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقاري تحميها من الاحتكاك ببعضها . 
ب- قارن بين : 

. العضلات الارادية والعضلات اللاإرادية‎ -١ 

؟ - الاعصاب المخية والاعصاب الشوكية . 

السؤال الثالث ٠‏ أ - ما تحته خط فى العبارات التالية : 

. تلتحم الضلوع من الامام بعظمة العضد‎ -١ 

- تصل بجسم الخلية العصبية تفرعات منتهية . 

۳- توجد مراكز الافعال المنعكسة في النصفين الكرويين. 

. محور الخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية‎ -٤ 
: ب - اذكر وظيفة كل من‎ 
العقاص:‎ 1 

؟ - الجهاز العصبي . 

السؤال الرابع : أ - احذف الكلمات غير المناسبة مع ذكر السبب : 

. العضد - الساق  الساعد  اليد‎ ١ 

؟ - الطرفان السفليان -- الجمجمة - العمود الفقاري - القفص الصدري . 
٣۔‏ إفراز اللعاب عند رؤية الطعام - سحب اليد بسرعة عند وخز الدبوس - غلق العين عند 
اقتراب جسم فجأة - المشي . 

. الساق - الساعد - القدم‎  ذخفلا‎ -٤ 
- : ب- علل لما يأتى‎ 

. یلزم عدم تناول الاقراص المنومة إلا بوصف من الطبيب‎ - ١ 

۲ - يجب تعريض الجسم لأشعة الشمس لفترات مناسبة . 


٦ 


الاختبار الثالث 


أجب على الأسئلة التالية: 
السؤال الأول: أ - أكمل العبارات الاتية : 


1:حاتتكون الخلية العصبية من جز أين أساسيين هما 0۵2-27 ا 
نک ............. في الافعال المنعكسة ء بينما المخيخ مسئول عن 211111111 
٠‏ تتولد الحركة بسبب قدزّة الخلایا ...م على الانقباض والانبساط . 

٤‏ - مركز التحكم في جسم الانسان هو .ءء00۰ 

ب - ماذا يحدث عند ....... ؟ 


. اذا كان العمود الفقاري عبارة عن فقرة واحدة‎ ١ 
. ؟ - عظام الجمجمة كانت رخوة‎ 
امام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) امام العبارة‎ ) 1١ ( السؤال الثانى : أ - ضع علامة‎ 
: غير الصحيحة‎ 
( ) . تقع مراكز التفكير العليا في الحبل الشوكي‎ ۔١‎ 
( ( يساعد فيتامين ( د) في الغذاء على تجنب الاصابة بأمراض العظام مثل الکساح‎ -؟١‎ 
. محور الخلية مغلف بطبقة دهنية‎ -۳ 
) ( زوجا من الاعصاب تعرف بالأعصاب الشوكية.‎ ٠١ -يخرج من المخ‎ ٤ 
- : ب- علل لما يأتى‎ 
. سحب اليد بسرعة عند وخزها بدبوس‎ ١ 
. وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقاري‎ 5 
: السؤال الثالث :أ - اكتب المفهوم ا الدال على كل عبارة من العبارات الاتية‎ 


. عضلات تنقبض وتنبسط تلقائيا بدون تحكم الانسان‎ - ١ 

؟ - عضو يصل المخ بالحبل الشوكي ومسئول عن الافعال اللاإرادية . 
۳ - جهاز يتكون من الاعصاب المخية والاعصاب الشوكية . 

. المفاصل التي لا تسمح بالحركة‎ -٤ 

ب- اذكر مكان ووظيفة كل من : 


............. (شجيريه رئيسية - نهائية ) 
۲ من المفاصل محدودة الحركة ...20209 (الکتف - المعصم - الکوع ) 
۳ کل ما يلى من مكونات الهيكل المحوري عدا عظام ......... ( الذراع - الجمجمة - القفص 


الصدري ) 
5 - عدد فقرات العمود الفقاري ............. (١"فقرة ۳٢‏ فقرة - ٣٢‏ فقرة) 
ب - ما الفرق بين نود 


. الطبقة الداخلية » والطبقة الخارجية للمخ‎ ١ 
. عضلات الوجھ وعضلات القناة الهضمية‎ - ۲ 


۷ 


الاختبار الرابع 

أجب علی الأسئلة التالیة: 

السؤال الأول: أ - أكمل العبارات الاتية : 

-١‏ يمتد من جسم الخلية العصبية تفرعات ...م ویمتد من المحور تفرعات تہ 
۲ - الفعل المنعكس يتم في a‏ 

" - عظمة العضد من عظام الطرف E‏ 
-٤‏ ترتبط العضلات بالعظام عن طريق 
ب - حدد نوع كل مما يلى : 
EINE‏ 

۲ - عضلات الذراعين . 

السؤال الثاني : أ - اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

-١‏ أي مما يلى مسئول عن حفظ توازن الجسم ؟..... ( المخيخ - النخاع المستطيل - النصفان 
الكرويان ) 


aj‏ لس 


) من امثلة المفاصل واسعة الحركة ............ . (الرکبة - الفخذ  الكوع‎ ٣ 
من امثلة العضلات اللاإرادية في الجسم عضلات‎ -٤ 
) جدار البطن‎ 

ب - علل لما يأتى : 

. مفصل الجمجمة من المفاصل عديمة الحركة‎ - ١ 
. ؟ - ضرورة تناول الغذاء الصحي الغنى بعنصري الكالسيوم والفوسفور‎ 

السؤال الثالث :أ - اكتب المفهوم ا الدال على كل عبارة من العبارات الاتية : 


( الاطراف - المثانة البولية - 


١۔‏ علبة عظمية يوجد بداخلها المخ . 
؟- الهيكل الذى يضم الجمجمة والعمود الفقاري والقفص الصدري . 
"- جزء من المخ يقع في الجهة الخلفية اسفل النصفين الكرويين . 
-٤‏ كتلة عصبية كبيرة تحتوى على ملايين من الخلايا العصبية . 
ب- ماذا يحدث عند .......؟ 
١‏ - انبساط العضلة الامامية وانقباض العضلة الخلفية للذراع . 
۲ اذا كان الضلعان السائبان ثابتان . 
السؤال الرابع : أ - ضع علامة (': ) امام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) امام العبارة 
-١‏ تتميز قشرة المخ بلونها الرمادي وخلوها من التلافيف والتجاعيد . 
۲ - يمتد الحبل الشوكي داخل العمود الفقاري . 
۳ - تخرج الاعصاب الشوكية من النخاع المستطيل . 
٤‏ - يعتبر الجهاز العضلي المحرك الأساسي لأجسامنا . 


۸ 


ب - انظر الى الشكل الذى أمامك ثم اجب عن الآد 


١‏ الشكل يعبر عن قطاع عرضي في ام 
۲ الوظيفة الى يقوم بها ا ا 
۳- المادة ( ١‏ ) هي ess‏ 
5 - المادة ( ٣‏ ) هي 00202028۳770 933939 


۹ 


الاختبارات العامة 


على 
الفصل الدراسى الأول 


الاختبار الاول 


السؤال الأول: 
أكمل العبارات الآتية: 
-١‏ تعتمد عملية البناء الضوئي في النبات على وجود غاز ES‏ 
-١‏ وحدة قياس الكتلة هي ............. » وحدة قياس الوزن هي ہے 


"- يبدأ تدريج الترمومتر ب ............. من درجة حرارة صفر درجة سيليزية إلى ٠٠١‏ 
درجة سيليزية. 
- يتركب جزئ غاز الأوزون من ............ ذرات من الأكسجين. 


6- يتكون الهيكل .............. من الجمجمة والعمود الفقاري والقفص الصدري. 
(ب) جسم كتلته ٦‏ كجم على سطح الأرض . احسب : 
١۔ ‏ وزن الجسم على سطح الأرض . 
- وزن الجسم على سطح القمر. 


السؤال الثانی: 

( أ ) ضع علامة ( / ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة غير الصحيحة: 
-١‏ يتوقف وزن الجسم على كتلة الجسم فقط.. 
؟- يتكون هيكل الطرف السفلى من العضد وعظمتا الساعد وعظام اليد. 
٣۔‏ فكرة عمل الترمومتر هي تغير حجم السائل بتغير درجات الحرارة . 
٤۔‏ تعمل النباتات الخضراء على ثبات نسبة غاز الأكسجين في الهواء الجوي . 
-٥‏ الغضاريف هي المناطق التي تفصل بين فقرات العمود الفقاري لتمنع احتكاكها أثناء 

الحركة. 

٦۔‏ ينحل فوق أكسيد الهيدروجين في وجود ثاني أكسيد المنجنيز إلى اكسجين 


وهيدروجين. 


۲١ 


. يستخدم الألومنیوم في صناعة آواني الطهي‎ -١ 
. ؟- يستخدم غاز ثاني أكسيد الکربون في إطفاء الحرائق‎ 


السؤال الثالث: 
اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى: 

. وحدة بناء الجهاز العصبي‎ -١ 

؟ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 

"- مؤشر يساعدنا في التعبير عن حالة الجسم من حيث السخونة أو البرودة. 

5 - عضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف 1] يحيط بها مادة 


E 


0» 


السؤال الرابع: 
( أ ) اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


١۔‏ غاز .......... یدخل في تركيب البارود. 
( الأكسجين - الھیدروجین - ثاني أكسيد الکربون - النيتروجين). 
؟- الغاز الذي يخلط مع غاز الأسيتيلين لقطع ولحام المعادن هو E‏ 
(الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين - بخار الماء ) 


"- إصابة ............... تؤدى إلى الوفاة » وذلك لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية. 
( النخاع المستطيل - الحبل الشوكي - المخيخ - النصفان الكرويان) 
5 - یتم قياس وزن الأجسام باستخدام الميزان 0007 


( الحساس - ذو الكفتين - الزنبركي - ذو الكفة الواحدة) 


( ب ) اذكر أهمية واحدة فقط لكل مما يلى: 


-١‏ الميزان الزنبركي ۔ ۲- العمود الفقاري. 


۲۲ 


الاختبار الثانی 


٭ھ 


السؤال الأول: 
أكمل العبارات الآتية: 


-١‏ تعتبر الحرارة صورة من صور ا 
3 مفصل المعصم من المفاصل 207--0 
۳۔ يعتبر ............. هو المسئول عن توازن الجسم أثناء حركته. 


E يستهلك غاز الأكسجين في عمليتي ................ و‎ - ٤ 
وزن الجسم على سطح القمر يساوى ........... وزنه على سطح الأرض.‎ -° 
عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل في مخبار يحتوى على غاز‎ -1 


النيتروجين تم إضافة قليل من الماء يتصاعد غاز o‏ 
۷ الجزء"المستول عن كفل الرمنائل العصبية من أجؤاء الجسم الينفتلفة إلى المخ والعكين 
هو 0-0 
السؤال الثاتى: 


( أ ) ضع علامة ( ث” ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة غير الصحيحة: 
١۔‏ الميزان الرقمي من أدوات قياس الكتلة. 
؟- غاز الأكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. 
"- تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن . 
٤۔‏ من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة الألومنيوم . 
٥۔‏ يقع المخيخ في الجهة الخلفية للمخ أعلى النصفين الكرويين. 
٦۔‏ العضلات مزودة بأربطة طويلة تربطها بالعظام تسمى الأوتار. 


( ب ) علل لما يأتى: 
-١‏ يحيط القفص الصدري بالقلب والرئتين. 


- يستخدم ماء الجير الرائق في الكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون . 


۳ 


السؤال الثالث: 
اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى: 
١۔‏ علبة عظمية يوجد بداخلها المخ. 
تجا فاون الك سی ارات لھا 
٣‏ جهاز يستخدم لقياس درجة الحرارة . 
5 - غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين ويشكل طبقة بالغلاف الجوي. 


السؤال الرابع: 
(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
-١‏ أي مما يلى أسرع توصيلا للحرارة؟ 
( النحاس - الالومنيوم - الزجاج - الحديد) 
-١‏ أي من الغازات التالية يوجد بنسبة أكبر في الهواء الجوي؟ 
( ثاني أكسيد الكربون - الأكسجين - بخار الماء - النيتروجين) 


٢(‏ نيوتن.- 7١‏ نيوتن - 7٠١‏ نيوتن - 7٠٠١‏ نيوتن) 
-٤‏ من عظام الطرف السفلى 52 
( عظام اليد - عظمة الفخذ - عظمتا الساعد - عظمة العضد) 


(ب) الجھاز المبین یستخدم في سی 
تحضير غاز الأکسجین في 9 ۳ 
المعمل . ۱ 
اكتب ما تدل عليه الأرقام mE WB‏ پا 
الموجودة على الجهاز. 
1 


3 


5 


الاختبار الثالث 
السؤال الأول: 
أكمل العبارات الآتية: 
١۔‏ غاز ................. يعكر ماء الجير الرائق . 
؟- يتركب الجهاز العصبي ................. من المخ والحبل الشوكي. 
۳- ينحل فوق أكسيد الهيدروجين في وجود ثاني أكسيد المنجنيز إلى 


٤۔‏ يستخدم غاز ............. في تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال. 
٥۔‏ تقاس الكتلة باستخدام ............... بينما یقاس الوزن باستخدام ہر رر 


( ب ) اذكر وظيفة واحدة فقط لكل مما يلى: 
١-القفص‏ الصدري . 5 العمود الفقاري. 


السؤال الثانى: 


(١(‏ ضع علامة ( ” ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة غير الصحيحة: 


؟- الأوتار موضع اتصال طرفي عظمتين . 

؟- یستخدم غاز الأكسجين في صناعة المياه الغازية. 

. درجة سيلزية‎ ٠٠١ تدريج الترمومتر المئوي يبدأ من صفر إلى‎ - ٤ 

. زوجا من الأعصاب تعرف بالأعصاب المخية‎ ١١ يخرج من المخ‎ -٥ 

5- إذا كان وزن جسم على سطح الأرض هو ۲۰ نيوتن فان كتلته تساوى ٥‏ 
كجم . 

( ب ) علل لما يأتى: 

-١‏ يوجد في الترمومتر الطبي اختناق فوق مستوى السائل. 

؟- بالرغم من أن أكسجين الهواء يستهلك في عمليات التنفس إلا أن نسبته ثابتة 
في الغلاف الجوي. 


السؤال الثالث: 
اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى: 
-١‏ مواد تسمح بمرور الحرارة من خلالها. 
٢۔‏ العضو المسئول عن الأفعال المنعكسة . 
؟- أنواع من العضلات تعمل تلقائيا ولا تستطيع أن تتحكم فيها. 
4- طبقة بالغلاف الجوي تحمى الأرض من الأشعة الضارة القادمة من الشمس. 


السؤال الرابع: 
(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


-١‏ يستخدم غاز ............. في إطفاء بعض أنواع الحرائق. 
( الأكسجين - ثاني أكسيد الكربون - النيتروجين - بخار الماء) 
٢۔‏ من المفاصل محدودة الحركة مفصل ساد 
( الكتف - الفخذ ‏ الکوع - الرسغ) 
"- العضو المسئول عن حفظ التوازن في الجسم هو نات 
( النصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكي) 
-٤‏ من المواد رديئة التوصیل للحرارة 900 


( النحاس ‏ الحدید - الألومنیوم - الخشب ) 


(ب) قارن بين الترمومتر الطبي و الترمومتر المئوي (من حيث التدريج والاستخدام). 


٦ 


المراجعة النهانية فى العلوم وجب جح ھے جب وو م کے جر جا جر و بس ہے جد سک د ہے سےا الأستاذ / مصطفى شاهين 


(ا) محافظة القاهرة. إدارة فرق مديفة نصر العامة 


السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 


۱ - المصدر الأساسى لغاز الأكسجين فى الهواء الجوى هو ................... ونسبته ................. أ من حجم الهواء. 
Epes 1‏ ....................... كتلته على سطح الأرض › ومن العوامل التى يتوقف عليها الوزن 


رر رر تر آل ر ‏ ڈ ‏ ڈ رر رج ررش ر رر 


٣‏ - يتركب العمود الفقارى من ............. فقرة بينما عدد الأعصاب الشوكية فى جسم الإنسان سس قجة 
٤‏ - یتم تحضیر غاز ثانى أكسيد الکربون بتفاعل حمضل ..................................۔۔۔ مع ...+2 0009898 06 -7----.ۃ 


(ب) ماذا يحدث فی الحالتين التالیتین : 

١‏ - عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى. 

۲ إضافة الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز. 

السؤال الثانى : (أ) صوب ما تتحته خط : 

١‏ - مقابض أوانى الطهى تصنع من الألومنيوم. 

۲ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى الحبل الشوکی. ۱ 

-٣‏ يجمع غاز الأكسجين أثناء تحضيره بإزاحة الھواء لأسفل. 
٤‏ - تتكون الخلية العصبية من محور الخلية فقط. 

(ب) علل لما ياتى : 

١‏ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 

؟ ‏ یستخدم النيتروجين فى ملء إطارات السيارات والطائرات. 
السؤال الشالث : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


) أى مما يلى أسرع توصيلا للحرارة ؟ سسس ڑالنحاس _الألومثيوم الحدیذ‎ -١ 

۲ - یتم قياس وزن الأجسام باستخدام الميزان ...0 (الحساسن-۔ ڈی الکفتین ۔ الزنبركى ) 
۳ - الغاز الذى یسمی بالآزوت (عديم الحياة) رمزه :2ھ 2 :و 

٤‏ - من المفاصل محدودة الحركة ۹٣یپ‏ یی صا __ کے 


(ب) ما هی وظيفة : 
- طبقة الأوزون الموجودة فى الغلاف الجوى. 
۲ - الألياف العصبية بین النصفین الكرويين. 
السؤال الرابع : (أ) اكتب المصطاح العلمى للعبارات الآتية : 
١‏ عبارة عن مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم. 
٢‏ - ذرات دقيقة من الغبار والدخان والغازات المتصاعدة من المصانع والقطارات والبواخر. 
- الأماكن التى تتقابل فيها العظام فى الجسم . 
٤‏ - لهب يستخدم فى لحام وقطع المعادن. 
(ب) جسم كدثلته على سطح الأرض ٤۸‏ كجم . احسب : 
١‏ - وزنھ على سطح الأرض. 
۲ - كتلته على سطح القمر . 
MANILA (© <<< << 7‏ 
0 0 
(1) معافظة الجيرة. إدارة الوران التعليمية 


اسان الأول : (أ) اکمل ما يأتى : 


- تنتقل الحرارة من الجسم ................... فى درجة الحرارة إلى الجسم فى درجة الحرارة . 
: - مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان هو ....................... ويوجد بداخل علبة عظمية تسمى REESE‏ 
٣‏ - أداة قياس الكتلة هى ....................... بینما وحدة قياس الوزن ھی 211 
٤‏ - نسبة غاز النيتروجين سے أ من حجم الهواء . 
(ب) اكتب الصطلح العلمی : 


١‏ - جهاز يستخدم فى قياس درجة حرارة السوائل. 
؟" قوة جذب الأرض للجسم. 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
۳ - عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة. 


٤‏ - غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين. 
- عضو فى المخ مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
السؤال الثانى : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


) تقع مراكز التفكير والتذكر فى ................... (الحبل الشوكى - المخيخ - النصفين الكرويين‎ - ١ 
) الغاز الذى يعكر ماء الجير الرائق هو غاز ...مم ( الأكسجين - النيتروجين - ثانی أكسيد الكربون‎ - ۲ 

۳ - من آدوات قیاس الوزن سس .......... (الميزان الحساس - المیزان الزنبركى - الميزان ذو الكفتين ) 
٤‏ - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنیز إلى EEE‏ 


( أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ومنجنیز ) 

(ب) احسب وزن جسم على سطح الأرض عندما تكون كتلته ٦‏ كجم. 
السؤال الثالث : (أ) ضع علامة ”) أو علامة () أمام العبارات الآتية : 
١‏ يسمى النيتروجين بالأزوت ومعناه غاز الحياة. 
۲ - مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة. 
۳ - جزىء الأوزون يتركب من ثلاث ذرات أكسجين. 
٤‏ - الحبل الشوكى هو المسئول عن الأفعال المنعكسة. 
(ب) علل لما يأتى : 
١‏ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 

- تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم. 
السؤال الرابع : (أ) اذكر وظيفة واحدة لكل من : 
١‏ - المخيخ. 
۲ - المیزان الزنبركى. 
۳ - القفص الصدرى. 
(ب) أمامك رسم للترمومتر الطبى , اكتب البيانات عليه : 


مل م مد هلو مد جلو م هلد ملو ملو علد مله مله ملو هلد ملو جلو جلو جلو جلو جلو هلو جلو جلو جو علد ملو جد لد مد علد هلد جد جد مان هلد ملو مان هلد بأد هلد ملو مله علد مله مله هلد جلو جل هلد ماد علد علد جلو هلو جل هلد ملو جلو لد ملو علد علد ملو جلو ماو عاد مأو جو عاد ماو عاد ماد مأو 


() محافظة الإسكفدرية. إذارة ارہ التمليمية 


السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 
١‏ - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فی وجود ا 0 9099--090 9 0-9 7-0 8 - > واتاوي 
۲ - یسمی غاز النيتروجين ....................... ونسبته فى الهواء 009000 8-.ۃ 
۳ - تتكون الخلية العصبية من جزأين أساسيين هما 1-4۶ - 20101111111 
٤‏ - تنتقل الحرارة من الجسم ................... فى درجة الحرارة إلى الجسم مده فی درجة الحرارة. 
(ب) جسم كتلته على سطح الأرض ۲ كجم . احسب : 
١‏ - وزنه على سطح الأرض. 
؟ وزنه على سطح القمر. 
السؤال الثانى : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
١‏ عند اتحاد المواد مع غاز الأكسجين فإن كتلتها ................... (تقل - تزداد - لا تتأثر ) 
؟ - المفصل هو موضع اتصال تین :رر (طرفى عظمتين - العضلة بالعظم ‏ عضلتين ) 
۳ - يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة ................... (لفولاذ - النشادر- الخبز ) 
( شكله - لونھ - كتلة الكوكب الموجود عليه ) 


المراجعة النهانية فى العلوم س الأستاذ / مصطفى شاهين 
چپ 5 5 8& : ۱ 

(ب) انظر إلى الشكل المقابل , تم اجب : )0 

: اکتب ما تشير إليه الأرقام‎ - ١ 

(١)‏ 27س 

SASS (٢. 

)۳( سیت ”یت یی سی )( 


۲ ما وظیفة رقم (؟) ؟ 

السؤال الثالٹ : (أ) اكتب المصطاح العلمى : 

١‏ اتحاد المواد ببطء مع غاز الأكسجين فى وجود الرطوبة. 

؟ © ظايرة رتح متها تفاع ھب اسیا ہی سیت 
- استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى. 

Î‏ سیر وس الأكسجين مع النيتروجين. 

(ب) ہم تفسر : 

١‏ - یوجد اختناق فی مستودع الترمومتر الطبى. 

۲- إصابة النخاع المستطيل تؤدى للوفاة. 

السؤال الرابع : (أ) صوب ما تحته خط : 

١‏ - یتکون العمود الفقارى من ۳٦٣‏ فقرة. 

؟ - عند إدخال شريط من الماغنسيوم المشتعل فی مخبار به غاز الأكسجين تتكون مادة سوداء اللون. 

۳ - فكرة عمل الترمومتر هى تغير كتلة_السائل الموجود به مع تغير درجة الحرارة. 

.مارج_٠١ النيوتن يساوى وزن جسم كتلته‎ - ٤ 

(ب) اذكر أهمية كل من : 

١‏ لهب الأكسى أسيتيلين. 

؟ ‏ المواد رديئة التوصيل للحرارة. 


1 1 1 1 سس سی یو می دو ہیں سو 200ص 


(6) محافظة القليوبية. إدارة طوع التمليمية 


السؤال الأول : (أ) اكمل ما ياتى : 


١‏ اتحاد الأكسجين مع العناصر سريعا وينتج ضوء وحرارة يسمى ...ءءء أ یتما إذا تم ببطع فى وجود 
الرطوبة 0 - پِھ2.:] 

۲ - ینتج النبات غاز الأكسجين فى عملية ..................... وينتج غاز ثانی أكسيد الکربون من عملية 1‪مھ+) 

077 يبدأ الترمومتر الطبى من درجة حرارة ................ ؛ بینما ينتهى الترمومتر المنوى عند درجة حرارة‎ - ٣ 

٤‏ - عدد فقرات العمود الفقارى ...ل فقرة» بينما عدد ضلوع وو 5ل زوجامق الشاوع 

(ب) اكتب المصطاح العلمی : 


١‏ - المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

۲ - لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 

۳ - استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى. 

؛ - غاز عند زيادة نسبته فى الغلاف الجوى تحدث أضرار بمناخ الأرض وترفع من درجة حرارتها. 
السؤال الثانى : (أ) علل لما يأتى : 

١‏ يتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز ثانی أكسيد الكربون فيه لمدة قصيرة. 

؟ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. . 

۳ - تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبز. 

وٹ مقي ازا الله من الب اى ايلوا » بينما تصنع الأوانى ذاتها من الألومنيوم. 
(ب) اذا كان وزن 7 1 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 


السؤال الثالٹ : (أ) تخير من عبارات العمود (ب) ما يناسب كلمات العمود رأ) : 


(أ) معدن سائل يستخدم فى صناعة الترمومترات. 
(ب) يستخدم فى صناعة الأسمدة. 

(ج) من المواد رديئة التوصيل للحرارة. 

(د) سائل يستخدم فى تطهير الترمومترات. 

ه) موصل للحرارة أسرع من الألومنيوم. 


السؤال الرابع : (أ) اذكر وظيفة أو أهمية واحدة لكل من : 

. المخیخ‎ - ١ 

۲ العامل المساعد. 

٣‏ - طبقة الأوزون. 

٤‏ - الميزان الزنبركى. 

(ب) اذكر السبب العلمی لکل من : 

١‏ - وجود غضاريف بین فقرات العمود الفقارى. 

٢‏ - وجود اختناق فوق مستودع الزنبق فى الترمومتر الطبى. 
۔ تترك مسافات محسوبة بین قضبان السكك الحديدية. 

٤‏ - ملء إطارات الطائرات والسيارات بغاز النيتروجين. 


علد جلو علد علد جلو علد سی جاو علد علد سی جلو علد سی جلو عاد جاو علد جو جلو عن جاو مکی جد علد جلو جلو جاو جلو عاد سی جلو مأو جاو ماد جاو مأو جلو ماد مو أو جاو علو جلو جل سای من جلو جلو جو جاو عاد جاو جاو جلو عاد مأو جلو جاو علد جلو علد علد عاو جلو علد علد جلو سای عاد ماو عد جد علد 


(8) محافظة الفونية. إدارة بركة السبع التمليمية 


السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 


ٗ+-- تقاس الكتلة بوحدة ......................... بینما یقاس الوزن بوحدة‎ - ١ 

۲ يبدأ تدریج الترمومتر الطبى من درجة ......................... إلى درجة سیت 

۳ - من أمثلة المواد رديئة التوصیل للجرارة .......................... و ل 

GS HEEE يحضر غاز ثانی أكسيد الكربون من إضافة حمض ........................... إلى مسحوق‎ - ٤ 


٥‏ - يبلغ عدد الأعصاب المخية ...ممم وجاء بينما يبلغ عدد الأعصاب الشوكية سو کا 
(ب) اکتب تفسيرا علميا ل : وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
السؤال الثانى : (أ) اكتب الصطلح العلمى : 
١‏ - أداة (جهاز) يستخدم فى قياس درجة الحرارة. 
۲ - غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين. 
۳ - لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
٤‏ - عضو فى المخ مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
(ب) جسم كتانه على سطح القمر ١١‏ كيلو جراما. احسب : 
١‏ - وزنه على سطح القمر. 
۲ - وزنه على سطح الأرض. 
السؤال الثالث : (أ) صوب ما تحته خط : 
١‏ مفاصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة. 
؟ ‏ السائل المستخدم فى صناعة الترمومتر الطبى هو الماء. 
* - يدخل غاز الأكسجين فى عملية البناء الضوئى. 


الأستاذ / مصطفى شاهين 


الراجعة النهانية فى العلوم 


٤‏ - الكتلة هى مقدار قوة جذب الأرض للجسم. 
(ب) انظر إلى الشكل المقابل وأجب عن الأسئلة : 
)١(‏ اكتب ما تدل عليه الأرقام : 


ہ۔ RRR e‏ 
السؤال الرابع : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


(eee النيوتن يساوى تقريبا وزن جسم كتلته, سی اش 5 س+ لات‎ - ١ 

) يستخدم ا ............... فى صناعة مقبض المكواة الكهربية. ( الحديد - النحاس - البلاستيك‎ - ۲٢ 

۳ - أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هو ججج 000202020202 (الحنيد _اللحمن__الاألومتيوم) 

) يوجد المفصل عند تقابل 0 020202020209030 (العظام_العضلات  العظام والعضلات‎ - ٤ 
) مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم هو ...م( ( الكتلة الوزن - درجة الحرارة‎ - ٥ 


(ب) ماذا يحدث فى الحالة الآتية : الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة. 


مل مل بل مل جل ملو جد جلو هو باو جل ملو جل جل جلو جلو هلو علد باو جل جل جد مله مأو جل سای جه جل مله جه باو جل عله ملو مله مله جه باو جد باو باو جاو مد جلو هلد باو هلد مو ملو علد باو باو باو جلو باو علد علد علو جلو باو جلو باو ماد ماد باو علو عاد ماد ملو ماو ماو مأو بای مد 
() محافظة الفربية. إدارة فرق لعلة الکن التطيعية 


السؤال الأول : اكمل ما يأتى : 


١‏ - يبلغ عدد الأعصاب المخية ............... زوجا ء بينما عدد الأعصاب الشوكية ۰...... زوجا 
۲ - یقاس الوزن باستخدام ......................... ووحدة قياسه 011111 
۳ - يستخدم الترمومتر 22 فى | قياس درجة حرارة الإنسان. 
٤‏ - يتركب العمود الفقارى من 7  _”59‏ کو 
السؤال الثانى : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
١‏ من أمثلة المواد جيدة التوصیل للحرارة يفاشت ضوف 
۲ - وزن الجسم على سطح القمر يساوى .ممم وزنه على الأرض . ( ربع - نصف - سدس ) 
۳ - يحضر الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ....... ال ل 
( ثانى أكسيد المنجنيز - ثانى أكسيد الكربون - الكربون ) 
...اوہ المسنول من المخ عن حفظ توازن الجسم هو ............. ( المخيخ - النصفان الكرويان - النخاع المستطيل ) 
- تتصل العشرة أزواج الأولى من القفص الصدری من الأمام ب سے ( العضد ‏ القص ۔۔ الفخذ ) 
ای لحف طبقة .................... الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. ( الصدأ - الأوزون - النیتروجین ) 


السؤال الثالث : اكتب المصطاح العلمی : 
١‏ - غاز ضرورى لعملية البناء الضوئى ويستخدم فی صناعة الخبز. 
۲ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
٣‏ - سائل فضى اللون تملأ به الترمومترات. 
٤‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 
- موضع اتصال طرفی عظمتين. ۱ 
٦‏ - غاز جزيئه يتكون من ذرتين» ويكون أهم جزء فی البروتينات. 
السؤال الرابع : علل لما يأتى : 
١‏ - یوجد اختناق فى الترمومتر الطبى . 
؟ - مفصل الركبة محدود الحركة . 
-٣‏ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق . 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 


۷ معافظة الدفهلية. إدارة طلغاالتمليمية 
السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 


1 - الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير 0 EE‏ 

۲ - يوجد اختناق فى الترمومتر ........ 2508 

0011111 العامل المساعد فى تحضير غاز الأكسجين هو‎ - ٣ 
9-0880 العضو المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية هو‎ - ٤ 
: (ب) علل لما يأتى‎ 

١‏ - يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 

۲ - إصابة النخاع المستطيل تودى إلى الوفاة. 

السؤال الثانى : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


١‏ - النیوتن هو وحدة قياس سسس اطول الوڑق د الگنٹھ - القجم) 

۲ - من المواد جيدة التوصیل للحرارة .......................... (الزجاج ‏ الھواء - الخشب - الزئبق ) 

) يكون النيتروجين أهم جزء فی سی (البروتينات  الدهون - الماء - السكريات‎ - ٣ 
) من المفاصل محدودة الحركة ...0 (الفخذ_الكتف_الكوع  المعصم‎ - ٤ 

(ب) جسم كتلته ۲۰ كجم . احسب وزنه على سطح الأرض ووزنه على سطح القمر. 

١‏ الوزن على سطح القمر. 

۲- الوزن على سطح الأرض. 


السؤال الثالتٌ : (أ) ضع علامة (۷) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية : 
١‏ يتكون غاز الأوزون من ذرتى أكسجين . 

 "‏ یستخدم الترمومتر المنوى فى قياس درجة حرارة السوائل. 
۳ - يحاط محور الخلية العصبية بطبقة دهنية. 

٤‏ - تصنع أوانى الطهى والغلايات من البلاستيك. 

(ب) اذكر أهمية كل من : 

١‏ - المیزان ذى الكفتين. 

۲ -العمود الفقارى. 

السؤال الرابع : (أ) اکتب المصطاح العلمى : 

١‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 

؟ - موضع اتصال طرفى عظمتين. 

۳ - مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم. 
٤‏ - جزىء يتكون من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتى هيدروجين. 
(ب) ماذا يحدث عند : 

١‏ التعرض المستمر لهواء ملوث بدخان المصانع. 

۲ - إمرار هواء الزفير فى كأس به ماء جير رائق. 


علد علد ملو ملو ملو ملو جلو مأو مأو ماو ملو ماو ملو مان علو مأو ملو ملو علو مأو جلو ملو مأو جاو علو جلو ماو ماو عاو مأو ماو ماو مأو ملو ملو عاو مأو جلو ملو ماو جلو ملو علو ملو ملو ماو مأو ماو ماو مأو جلو مأو مأو ماو علو مو ماو عاو ماو مأو ماو ماو عاو ماو مأو علو ماو ماو ملو مأو ماد مأو مأو ماد 


0 0 ه ° 0 0 

(۸) معافظة كفر الشيع - إدارة بيا التعليهية 
السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 
١‏ تتكون الخلية العصبية من جزأين رئيسيين هما ......................... و 1006 
۲ - من المواد رديئة التوصيل للحرارۃ ......................... و 211586 
۳ عدد الأعصاب الشوكية ...م زوجاء بینما عدد الأعصاب المخية .................. زوجا. 
٤‏ - من أسباب ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواء 80 0 
(ب) اکتب الصطلح العلمى : 
اس غاز يسمى بالأزوت ومعناه (عديم الحياة). 
؟ - عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة. 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
السؤال الثانى : (أ) صوب ما تحت خط : 
١‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى إطفاء الحرائق. 
؟ - يعمل القفص الصدرى على حماية الحبل الشوكى. 
۳ - أعلى درجة فى الترمومتر المنوى تمثل درجة جة تجمد الماء. 
٤‏ - النخاع المستطيل مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 
(ب) علل لما ياتى : 
١‏ - يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات. 
۲ - توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
السؤال الثالث : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 


) أی ممايلى من المفاصل محدودة الحركة ؟ ................ الكوع - الفخذ  الرسغ‎ - ١ 
)٣٠١٠١-٦٢١ -۔١١( النيوتن يساوى وزن جسم كتلته میں چرام‎ - ۲ 

۳ - أفضل أنواع المعادن فى توصيل الحرارة ................ ( الحديد - الألومنیوم - النحاس ) 
(ب) اذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ٦٦‏ كيلو جراما, فاحسب : 

١‏ - كتلته على سطح القمر. 

۲ - وزن الجسم على سطح الأرض. 

۳ - وزن الجسم على القمر. 

السؤال الرابع : (أ) أمامك جهاز يوضح تحضير الأكسجين فى المعمل . 

اكتب البيانات على الرسم: 

908,1 20 (١) 

0( 016 9ب9 

)۳( انوع ود 

9 0 0 


(ب) اذكر وظيفة أو اهمية واحدة لكل من : 
4 6 
١‏ - طبقھ الأوزون. 
- لهب الأكسى أسيتيلين. 
مل مله علو علد مله مله جلو مل مله علد علد مله مله علد عله مله مله عله عله جلو علد مد سای جل علد مله مد علد ملو ملو سای علد مله مله مو سای عله مد مله مد جل ع سای مله مث مله مله جد عله علد ملو علو عو علد علد علد جاه هلد علد عاد علد عاد جاه سی ماو علد مثو ملد عو ملو علد عاو ماد مد 


(8) محا البهيرة- إدارة العمودية التعليمية 


السؤال الأول : )١‏ اكمل ما يأتى : 


 - يتركب الجھاز الحرکی فى الإنسان من جهازين هما ......................... ف‎ ١ 
المصدر الرئيسى لغاز النيتروجين على سطح الأرض !کپچأےوچوو.010ٗ0011,1,1,۸00‎ - ۲ 

۳ - توجد مراكز الحس الخمسة فى .0ه مخ 

؛ - غاز ثانى أكسيد الكربون الصلب يسمى ......................... ويستخدم فى ۵+ 5577111 


(ب) اذكر الدور الذى يقوم به كل من : 

١‏ - ثانی أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين. 

؟ - الزئبق فى الترمومتر المئوى. 

٣‏ - الخلية العصبية فى جسم الإنسان. 

السؤال الثانى : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


(Fak) المادة الرمادية فى الحبل الشوكى تكون على شكل حرف مسمس‎ - ١ 
) ؟ - المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل ........... ( الثابتة - محدودة الحركة - واسعة الحركة‎ 
) غاز يدخل فى تركيب الماء .س نے (الأکسجین -- ثانی أكسيد الكربون - النيتروجين‎ - ۳ 
نيوتن فإن وزنه على سطح القمر يساوى سيم تن‎ ٦ إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض‎ - ٤ 


(ب) علل لما يأتى : 
١‏ - یوجد اختناق فی أنبوبة الترمومتر الطبى. 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 


؟ - نسبة غاز الأكسجين ثابتة فى الغلاف الجوى بالرغم من استهلاكه فى عمليتى التنفس والاحتراق. 
السؤال الثالث : (أ) اكتب المصطاح العلمى الدال على كل من العبارات التالية : 

١‏ - قوة جذب الأرض للجسم. 

۲ - عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة. 

۳ - يتركب من ۳٣‏ فقرة عظمية. 

٤‏ - غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين. 

(ب) ماذا يحدث فى الحالتین الآتيتين : 

١‏ - عند القضاء على بكتيريا التربة. 

۲ - عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون. 

السؤال الرابع : (أ) صوب ما تحته خط فى العیارات الآتية : 

١‏ المخيخ هو مركز التحكم الرئيسى فى جسمك. 

۲ - يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن. 

٣‏ - كتلة لترماء مقطر تكافئ ٠٠١‏ جرام. 

٤‏ - ينتج غاز النيتروجين أثناء تنفس الكائنات الحية. 

(ب) جسم وزنه 7١‏ نيوتن على سطح الأرض . احسب : 

١‏ -- کتلتھ على سطح الأرض. 

۲ - وزنه على سطح القمر. 

سای مله ملو مل مله ملو جل ملو مله علد عله مد جلو سای سی علو ملو مله مأو جلو جلو هلد سای جلو ملو مله مد سای ملو ملو جلو علد ماو ملو علو هاو سای ماو مله عو جاو سای سای سای سای سای سای سای ماد سای مد سای سای علو علد ملو سای جلو علو ماد سای ماو علد سی ماو سای ملو ملو عو ملو بای علو ماو ملو 


)١(‏ معافظة میا مديرية A‏ والتمليم بلمياط 


السؤال الأول : اكمل ما يأتى : 


2505113111 اتحاد الأكسجين مع الحديد ببطء يسمى‎ ١ 

۲ - کتلة لترمن الماء المقطر تكافئ 0000 هج ە9 كرام 

٣‏ - يستخدم الترمومتر ........................... لقياس درجة حرارة الأطفال. 

01297 الاسم العلمى لماء الجير الرائق هو‎ - ٤ 

٥‏ - مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان هق ............... ا 

٦‏ - تتكون ee‏ ................. فى الغلاف الجوى أثناء ظاهرة البرق. 


السؤال الثانى : (أ) اكتب ا العلمی الدال على كل من العبارات التالية : 
١‏ غاز يتكون من اتحاد ثلاث ذرات متمائلة. 

۲ - وحدة بناء الجهاز العصبى. 

۳ - موضع تقابل العظام فی الجسم. 

٤‏ - استجابة تلقائية سريعة بواسطة الجهاز العصبى. 

(ب) ماذا يحدث عند : 

١‏ وضع ترمومتر طبى فى ماء مغلى. 

٢‏ - إضافة محلول فوق أكسيد الهيدروجين إلى ثانى أكسيد المنجنيز. 
السؤال الثالث : (أ) صوب ما تحته خط : 

١‏ كلما زادت كتلة الكوكب قل وزن الجسم عليه. 

۲ - السائل المستخدم فى صناعة الترمومتر هو الماء. 

۳ - يحتاج النبات لغاز ثانى أكسيد الكربون فى عملية التنفس. 

٤‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى صناعة الأغذية الفارغة. 

(ب) ما المقصود ب : 

١‏ - وزن تفاحة كتلتها ٠٠١‏ جرام. 

۲ - الاحتباس الحرارى. 

السؤال الرابع : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

١‏ - جسم وزنه على سطح القمر ٠١‏ نيوتن فيكون وزنه على الأرض مسي لواو ( ا ہے عا ئ)" 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
؟ - الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من ١...‏ (النحاس _الحديد ‏ الرصاص - الذهب ) 
٣‏ - من المفاصل محدودة الحركة سس (الجمجمة - المرفق -الكتف - الرسغ ) 
٤‏ - عدد الأعصاب المخية 5  ِِ-‏ ڑ.-_. o‏ یی کے (EF‏ 


(ب) علل لما يأتى : 

١‏ توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقرى. 

۲ - للأجسام العالقة أهمية كبيرة فى الغلاف الجوى. 

مله مله مل ملو عله ملو ملو مله هلد هلد مله ملو له مو جل جل علد مله مأو هلد مثو هلد سای علد جلو علد ملو علد مله ملو هلد ملو مد ملو مله مأو عله جد جد جد جد سای ماد جلو مثو هلد هلد مد ملو علد ملو ملو لد ملو ماد ملو ماد جلو مد هاو جلو ماو مله ماد ماو ملو عو ملو ملو ماو عاو مو ملو مو 

)١١(‏ محافظة الشرفية. إدارة القنابات العامة 

00 0 0 0 2 

السؤال الأول : اكمل ما يأتى : 

| - یقاس الوزن باستخدام “0 1 - -:+پ+پ. 

؟ - یربط النصفين الكرويين ألياف مو 1 1 5210 

۳ ۔ أقل درجة فى الترمومتر المنوی تمثل درجة سد رو E‏ 

"000 الدرجة السيليزية وحدة قياس‎ - ٤ 

f si OOOO يبلغ عدد الأزواج الأمامية الملتحمة فى ضلوع القفص الصدرى‎ - ٥ 

٦‏ - تتكون eee‏ ................... فى الغلاف الجوى أثناء حدوث البرق. 

السؤال الثانى : (أ) اكتب | العلمى الدال على كل من العبارات التالية : 

١‏ - غاز يمكن خلطه مع الأكسجين ليعطى لهبا درجة حرارته تكفى لصھر المعادن. 

؟" ‏ كتله عصبیه كبيرة تحتوى على الملايين من الخلایا العصبيه. 

٣‏ - وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبا كتلة لترمن الماء المقطر. 

٤‏ - موضع اتصال طرفى عظمتين. 

(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل من : 

-١‏ ثانی أكسيد المنجنيز. 

کے القفقص الصدرى. 

السؤال الثالث : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


١‏ - عندما نلمس قطعة من الثلج نشعر بالبرودة لأن الحرارة تنتقل من 01.- -بب:ںب.-., 

( الثلج لليد - اليد للثلج - اليد للهواء - الھواء للید ) 
؟ ‏ المراکز الحسية تقع في ...................... النصفين الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى ) 
٣‏ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير ...مم السائل الموجود به. ( طول - وزن - كتلة - حجم ) 
٤‏ - يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة بین (الفولاذ_البارود ‏ الخبز ‏ النشادر ) 
(ب) علل لما يأتى : 


. يتعكر ماء الجير بإمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه‎ - ١ 

۲ - یجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبار. 

السؤال الرابع : (أ) صوب ما نحته خط : 

۱١‏ - يتحد الأكسجين بمعظم العناصر مكونا كربونات. 

؟ ‏ من المواد منتظمة التمدد الماء. 

٣‏ - تمتد التفرعات الشجيرية من محور الخلية العصبية. 

٤‏ - يتكون جزىء الأوزون من ذرتين من الأكسجين. 

(ب) جسم وزنه على سطح القمر يساوى ٥‏ نيوتن . احسب كتلته على سطح الأرض (مع كتابة القانون المستخدم). 


علد مد علد ملو جلو مل جلو ملو جل جلو ملو جلو جل جلو ملو جلو جلو جو جاو علو جلو ملو مأو جلو جلو جاو جل جلو ملو جلو جاو ملو جاو ملو ملو ماد علد جلو ملو مأو جلو جلو جاو جاو ملو عاو جاو جلو ملو جاو ملو سای ماو علو ملو ملو ماد علو جلو جاو جاو ملو ماو جاو مأو ملو عاد ماو عاو علو ماد ماو ملو ماد 


۷ معافظةبورعديه ‏ مديرية الازییة والتمليم 


السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 


RRS تقاس الكتلة باستخدام المیزان......................... ؛ بينما یقاس الوزن باستخدام المیزان‎ - ١ 
00 تدریج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة حرارة ...................... وینتھی عند درجة حرارة‎ -۲ 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
۳ - يرمز لغاز الأكسجين بالرمز .................... » بينما يرمز لغاز النیتروجین بالرمز سس 


)1 ٤ث. عدد الأعصاب الشوكية ...ممم زوجاء وعدد الأعصاب المخية‎ - ٤ 

(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من : 

. الجمجمة‎ -١ 

؟ ‏ المخيخ. 

السؤال الثانى : (أ) اختر الاجابة الصحيحة مما ببن القوسين : 

) يستخدم .................. فى صناعة النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة. ( النحاس - الهواء - الألومنيوم‎ ١ 

۲ - یدخل غاز ............... فى صناعة الثلج الجاف. ( ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين - النيتروجين ) 
۳ - من أمثلة المفاصل محدودة الحركة ...6 020202020202020 (الكتف_الركبة_الرسغ ) 

٤‏ - عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون يترسب ............... على جدار المخبار. 


( ماغنسيوم - كالسيوم - كربون ) 
(ب) علل لما ياتى : 
١‏ تلعب البكتيريا العقدية دورا هاما للبقوليات. 
٢‏ - الزئبق يعطى مدى واسعا لقياس درجة الحرارة. 
السؤال الثالٹ : (أ) اكتب الصطلح العلمى الدال على كل من العبارات التالیة : 
١‏ لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
۲ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
٣‏ - عضو يصل المخ بالحبل الشوكى ويقوم بتنظيم العمليات اللاإرادية. 
٤‏ - قدرة الکائن الحى على تغيير مكانه فى الوسط الذى يعيش فيه. 
(ب) إذا كانت كتلة الجسم على سطح الأرض ٦‏ كيلو جرامات . فاحسب : 
١‏ - الوزن على سطح الأرض. 
۲- الوزن على سطح القمر. 
السؤال الرابع : (أ) صوب ما تحته خط فى العبارتين الآتيتين : 
١‏ تصنع أوانى الطهى من البلاستيك. 
؟ - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد الكربون إلى ماء وأكسجين. 
(ب) ماذا يحدث فى الحالتين التاليتين ؟ مع ذكر السبب : 
عند احتراق سلك التنظيف بالنسبة لكتلته. 
عند اقتراب جسم خارجى من العين فجأة. 
(ج) انظر إلى الشكل الذى أمامك , ثم اجب عما يأتى : 
)١(‏ المادة )١(‏ ھی ِ0 


(۲) السائل (۲) هو ا 
(۳) كيف يجمع الغاز الناتج ؟ ولماذا؟ 


ذ ذ ذذذ تت > ہے ےو رہ 000012 
)١1(‏ محافظة الإسماديلية. إذارة فايد التمليمية 

السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 

١‏ تستخدم المواد جيدة التوصیل للحرارة فی صناعة سسیمسست 

؟" ‏ يسمى غاز النيتروجين ب م ومعناها عديم الحياة . 

۳ - المادة الداخلية الرمادیة للحبل الشوكى على شكل حرف ۶ 90 

٤‏ - یقاس الوزن باستخدام الميزان زد 

(ب) اذكر فاندة واحدة لكل من : 

١‏ - المفاصل. 

۲ - الغلاف الجوی للأرض. 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
السؤال الثانى : (أ) صوب ما تحت خط : 
١‏ يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة السوائل. 
؟ - مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة . 
- تقع مراكز التفكير والتذكر فى الحبل الشوكى. 
٤‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى إطفاء الحرائق. 
(ب) عدل : لا يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. 
(ج) انظر إلى الشكل المقابل , ثم أكمل : 
السؤال الثالث : را اکتب ا العلمى الدال على كل من العبارات التالية : 
١‏ - صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى درجة حرارة إلى الجسم الأقل درجة حرارة. 
۲ - مقدارها يحتويه الجسم من مادة. 
۳ - عضو فى المخ مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
٤‏ - غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. 
(ب) جسم كتلته ٠١‏ كجم على سطح الأرض . احسب : 
١‏ - كتلته على سطح القمر. 


؟ - وزنه على سطح الأرض 

السؤال الرابع : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

) ر۷( - و0)‎ - CO2 - 0 ( أثناء عملية البناء الضونى.‎ diseases يستهلك النبات غاز‎ ١ 

۲ - السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات هو ................. (لكحول -الماء - الزئبق - البروم ) 

TENT تح‎ 1 TT عدد فقرات العمود الفقارى‎ - ٣ 

) یدخل غاز سسمت فى تركيب جميع الأنسجة الحية. ( النيتروجين - الأكسجين - الأرجون - ثانی أكسيد الكربون‎ - ٤ 


(ب) الجھاز الوضح بالرسم يمثل جھاز تحضير الأكسجين فی لمعمل . 
اكتب البيانات على الرسم : 

| رقم )١(‏ يشير إلى ا - - 08 

۲ - رقم (۲) يشير إلى EEE EES‏ 


۳ - رقم (۳) يشير إلى 2۶ ,ں ‏ / 7ب +ب ب ب 00 9 
٤‏ - ما أھمیة رقم (؟)؟ 


جه بو مله جل جلو جلو بأو باو هلو جلو جلو هلو يلد جلو سای ملو هلو هلو جلو جل بأو سای جل جلو سای سای جلو جلو جلو سی بأد جاو جلو جلو سای سای جو بأو جلو جلو جو مو ملو ملو سارہ هلو ملو جاو جاو سای جاو ملو مأو ملو جاو جاو جاو مأو ماو ملو ماو ماو سای ماو ماو سای ماو جاو مأو ماو ماو مأو ماو جا 
0 0 0 إن 
(16) محافظة الوادى العديل. إذارة الناخلة الل 
¢ © 0 ©0 


السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 
١‏ - وزن الجسم على سطع الأرض = XX‏ 0چ 0"/) 

۲ - جميع المعادن ...................... التوصيل للحرارة و ..................... يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم. 
۳ - فی عملية التنفس يستهلك غاز .................................. وينتج غاز EEE‏ 

٤‏ - يتركب المخ من النصفين الكرويين ف ....................... و سی سس 

(ب) اذكر وظيفة كل من : 

١‏ - لهب الأكسى أسيتيلين. 

۲ - الميزان الزنبركى. 

السؤال الثانى : (أ) صوب ما تحت خط : 

۱ - السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات هو الكحول. 

۲ - غاز النیتروجین عديم اللون والرائحة والطعم ونسبته ۲١‏ 7 کي 
٣‏ ۔ قوة الجاذبیة الأرضية تزداد بابتعاد الجسم عن الأرض. 

- تصنع أوانى الطهى والغلايات من البلاستيك. 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
(ب) علل کا يأتى : 
١‏ حدق يستخدم النیتروجین فی ملء إطارات السيارات حديثا. 


؟ - سحب اليد بسرعة عند ملامستها جسما ساخنا. 
السؤال الثالث : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


) 55 ۰ =8 ( جسم كتلته © كجم فيكون وزنه على سطح الأرض سه هون‎ - ١ 

- یکون ا و وم تت اا ااا ا , +“--ً۸ً0-مھ/ کہ سے ہا - الدهون ) 
۳ - ليست من عظام الطرف العلوى هي ا اعد السلق۔. اشا 

) صفر‎ - ۲۳-۳١ ( بداية تدريج الترمومتر المئوى ................ درجة سيليزية.‎ - ٤ 


(ب) ماذا یحدث : 

-١‏ إذا كانت عظام الإنسان بدون مفاصل. 

۲ - عند إضافة الخميرة إلى العجين أثناء صناعة الخبز. 

السؤال الرابع : (أ) اكتب ا العلمی الدال على كل من العبارات التالية : 

| - جزىء يتكون من ثلاث ذرات من الأكسجين. 

۲- مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

۳ - مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقارى وتحميها من الاحتكاك ببعضها. 
٤‏ - وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبا كتلة لترمن الماء المقطر, 


(ب) لاحظ الشكل التالى . واكتب البيانات : 72 

)۱( د ااا 

0( سسسس سس 

90 , 0 (۳) 

O RRR اسم الشكل‎ )٤( 


(٢ 
سیا وله بو جو سای جلو جلو جلو جلو سای جلو جل جلو سای سای جلو جلو جلو مأو سای جلو سای جلو هاو جاو سای جلو جاو جلو سا جلو سای بأو جلو بأد سای سای بأد سای سای جلو جو جو ملو وأو سای هله حا جلو سای جلو سای سای جلو جو جلو جلو أو جلو جلو هاو سای سای مأو جاو جاو جلو جاو جاو مأو عاد ماد ماد ماد‎ 


٠-۵ ۰ 0 % 0 0 

< 1۵ معافظة الفيوم . إدارة فرب الفيوم التمليمية 
السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 
١‏ ینتج غاز الأكسجين بوفرة من ................................ أثناء عملية 6[ [ 222577757775 
۲ - تبلغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالهواء الجوى ...................... ويرمز له بالرمز م 
۳ - تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من .................................. وينتهى عند درجة O,‏ 
٤‏ - عدد فقرات العمود الفقرى ....................... ويوجد بداخله 0 ر‌ 90 
(ب) اذكر أهمية واحدة لکل من : 


) یحاط 98ے ۰ ( محور الخلية العصبية - الحبل الشوكى - المخيخ‎ - ١ 
) س (عديمة الحركة - واسعة الحركة  محدودة الحركة‎ 
) يكون النيتروجين أهم جزء فی سی (البروتينات - الكربوهيدرات - الدهون‎ - ۳ 

) يتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز ..................... ( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون‎ - ٤ 
: كجم على سطح الأرض ؛ فاحسب‎ ٦٦ (ب) إذا كانت كتلة جسم‎ 

١‏ كتلته على سطح القمر. 

؟ - الوزن على سطح الأرض. 

۳ الوزن على سطح القمر. 

السؤال الثالث : (أ) علل لما يأتى : 


١‏ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
؟ ‏ يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل. 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
(ب) اكتب المصطاح العلمى الدال على كل عبارة مما يلى : 

١‏ السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات. 

؟ - وحدة قياس الوزن وتكافئ تقريبا وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جم. 

٣‏ - العامل المساعد الذى يستخدم أثناء تحضير الأكسجين فى المعمل. 

٤‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 

السؤال الرابع : (أ) ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية : 

١‏ تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. 

؟ ‏ عدد الأعصاب المخية ۳٣‏ زوجا من الأعصاب. 

(ب) ماذا يحدث فى الحالتين التاليتين : 

١‏ - وضع الترمومتر المنوی فى ماء مغلى. 

؟ - استمرت نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الارتفاع فى الغلاف الجوى. 
(ج) من الشكل الذى أمامك . اكتب ما تدل عليه الأرقام : 


لل ا 


لل ل ا 


لل رر رز رر ہہ 


ما علد عاو علیہ عله جایہ بای ماله عاد علد کک عاد جب جا بل جا عليه بلق عاد یہ بل بل اله بلق عا بی عله مايه بل بی جا ماله بو ہل بی بی عاد جا بی بو عاد عله چو از اب چیہ اي عاو پو بو لہ بب ب عاد جال ولیہ جآ چو بای چاز چیہ جا بای جا جا با جاه یه 
فظم 0 0 0 0 0 ٠۰۵‏ 
(11) معافظة بنى سويف. إدارة بنى مويف التليدية 
0 ¢ 0 © 


السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 


:- 0-09  - 9 2008 تتكون أكاسيد النيتروجين أثناء حدوث‎ - ۱١ 
السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات هو سس‎  ؟‎ 
NEES يستخدم الميزان الزنبركى فی تعيين‎ - ۳ 
يستهلك غاز ممم فى عمليتى التنفس والاحتراق.‎ - ٤ 


(ب) اذكر وظيفة (أهمية) : عظام الطرفين العلويين. 
السؤال الثانى : (أ) اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


١‏ - جسم وزنه ٠١‏ نيوتن على سطح الأرض فان كتلته تساوى یں (؟كجم ٠١‏ كجم ۲۰ كجم) 
؟ - تصنع مقابض أوانى الطهى من سر (البلاستيك الحدید - الألومنیوم ) 
۳ - يتحكم ................. فى الأفعال المنعكسة. ( النخاع المستطيل - الحبل الشوکی - النصفان الكرويان ) 
وہ سر یج ہے ر سے کہ (IAT) wwe‏ 
- یدخل غاز ................ ھی صناعة الثلج الجاف. ( الأكسجين - ثانی أكسيد الکربون ‏ النيتروجين ) 
٦‏ - يشكل غاز النيتروجين نسبة ................. من الغلاف الجوى. -7)۷۸-)٢٢(‏ 71۸۹) 


السؤال الثالث : (أ) صوب ما تحته خط : 

١‏ - يتكون جزىء الأوزون من ذرتين من الأكسجين. 

؟ - كلما زادت كتلة الكوكب قلت جاذبيته. 

٣‏ - تدريج الترمومتر المئوى يبدأ من ٠١‏ حتى ٠١‏ درجة مئوية. 
- يجمع الأكسجين بإزاحة الهواء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل. 

٦‏ - يبلغ عدد الأعصاب المخية ”١‏ زوجا. 

السؤال الرابع : (أ) اكتب المصطاح العلمى الدال على كل من العبارات التالية : 

١‏ وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبا كتلة لترمن الماء المقطر. 

؟ - مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

٣‏ - العامل المساعد الذى يستخدم أثناء تحضير الأكسجين. 

٤‏ - مجموعة من المفاصل تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط, 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
(ب) علل ما يأتى : 


١‏ - يدخل غاز النیتروجین فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
؟ - تضاف الخميرة إلى العجين. 
بد مله جه سای بل ولو هله جلو جه جلو جلو جلو جلو جلو جلو جلو جلو جلو جل جلو جاو جل جلو باد جلو جاه جل جنوه جلو هله بأد جه جلو جاو هل جل جل جلو جاو جلو جلو جلو جو ملو هلد جلو جلو مو هلو هلو هلد جلو جاو جلو ملو جاو جاو جاو جلو مأو جاو جاو جلو جاو ماو جاو ماد سای ماو ملو عاو ماو ماو مو 
٠۵ ۰ © 6 ۰ 0‏ 
Nag‏ 
السؤال الأول : اكمل ما يأتى : 


١‏ - تقاس الكتلة بوحدة ء بينما يقاس الوزن بوحدة 


0000000000000000 ج = عو رص ہز اک "ا ووم مم‎ ° eee cece 


ا ............................ يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم. 

-08002 9 فی عملية البناء الضوئی يمتص النبات غاز ............................ وينتج غاز‎ -٣ 
/ٗ8 090 مركز التحكم الرئيسى لجسم الإنسان هو‎ - ٤ 

7 7 20 تبلغ نسبه النيتروجين بالغلاف الجوی ............... 7 ویرمز له بالرمز‎ - ٥ 

٦‏ - غاز مم لعكر ماء الجیر الرائق. 


السؤال الثانى : (أ) علل لما يأتى : 

١‏ - يجمع الأكسجين بإزاحة الماء إلى أسفل أثناء تحضيره فى المعمل. 

؟ ‏ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 

(ب) صوب ما تخت خط فى العبارات الآتية : 

١‏ - درجة الحرارة هى صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل. 
٢‏ - النصفان الكرويان مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 

۳ - يوجد اختناق فى الترمومتر المئوى. 

السؤال الثالت : (أ) ضع علامة (۷) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية : 

١‏ - المخیخ مسئول عن الأفعال المنعكسة. 

۲ - يستخدم لهب الأكسى أستيلين فى لحام وقطع المعادن. 

(ب) جسم كتالته ٠٦‏ كيلو جراما على الارض , احسب : 

١‏ - وزنھ على سطح الأرض. 

؟ - وزنه على سطح القمر. )۸( 
(ج) انظر إلى الشكل المقابل , ثم أجب : 


Jll] eee يستخدم الجھاز فى تحضير غاز‎ )١( 

(۲) رقم )١(‏ حمض ا ۹ 

(٢)‏ ركم (۲) شتتحوق 07229 س۷ت 

)٤(‏ رقم (۳) غاز سسسسیپ یہ +ء۔ ت,. کد._.۔ ۔۔ لن ”ےم 


السؤال الرابع : رأ) اكتب الصطلح العلمی الدال على كل من العبارات التالية : 
١‏ - قوة جذب الأرض للجسم . 

۲ - السائل المستخدم فى تطهير الترمومتر الطبى. 

۳ - علبة عظمية تحتوى على تجاويف لحماية المخ. 

(ب) اختر الوجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


) من المفاصل واسعة الحركة .0 (الجمجمة_الكوع  الفخذ‎ - ١ 
N} mas عدد فقرات العمود الفقارى‎ - ۲ 
ينحل فوق أكسيد الھیدروجین فى وجود ثانى أكسيد المنجنیز إلى سب‎ - ٣ 


( أكسجين وماء - أكسجين وهيدروجين - هيدروجين وماء ) 


علد علد ماد علد ماد ماد علو ملو علد ملو علو مان ملو علو علو عاد علو ملو علد مان ملو علو علو علو ملو علد ماد عاو علو ملو عاو علد ماد ماد علو ماد عاد ملو علو مان علو جلو علد ماد علو عاو ملو علو علد ماد ماد علو علد عاد مأو علو ماد علو علو علد عاد عاو سای ملو علو علد ماو ماد عاو ملو ملو ماو علو ملو 


() محافظة أسيوط. إدارة البدارى التعليهية 
السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 
١‏ - تقاس الكتلة بوحدة ........................... ؛ بينما وحدة قياس الوزن ھی د 
۲ - الحدید من المواد .............................٠‏ للحرارة » والخشب من المواد 0 E‏ 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
۳ - يستخدم الترمومتر المنوى فى قياس ...................... ؛ بینما يستخدم الترمومتر الطبی فی قياس CEI‏ 


٤‏ - يبلغ عدد الأعصاب المخية 
(ب) ما هى أنواع المفاصل ؟ 
السؤال الثانى : (أ) ضع علامة ر۷) أو علامة () أمام العبارات الآتية : 

١‏ - يتوقف وزن الجسم على كتلته وبعده عن مركز الأرض. 

۲ - یوجد اختناق فى الترمومتر المنوى. 

۳ - يتفاعل غاز الأكسجين مع شريط الماغنسيوم المشتعل مكونا مادة بیضاء, 
٤‏ - يحدث الفعل المنعكس دائما فى المخ. 

(ب) عدل ما يأتى : يفضل استخدام الزئبق فى صناعة الترمومترات. 

السؤال الثالث : (أ) اكتب المصطاح العلمى الدال على كل من العبارات التالية : 

١‏ - موضع اتصال عظمتين بعضهما ببعض. 

۲ - عضو مسئول عن الحركات اللاإراديه فى الجسم. 

۳ - تعتبر وحدة تركيب للجهاز العصبى. 

٤‏ - مقدار ثابت لا يتأثر بتغير المكان أو المادة. 

(ب) إذا كانت كتلة جسم ١4‏ كجم على سطح الأرض , فاحسب : 


زوجاء وعدد الأعصاب الشوكية ...ءءء روجا فى الإنسان. 


١‏ - وزنه على سطح الأرض. 

؟ - وزنه على سطح القمر. 

السؤال الرابع : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

١‏ يبلغ عدد فقرات العمود الفقرى مس مهم رر او وو 

۲ - المسئول عن حفظ توازن الجسم ...0 ( النصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل ) 
۳ - غاز يستخدم فى إطفاء الحرائق مو (الأكسدوينخ:_ ثتى اقسید الكربوة: _ الترتروجين ) 


(ب) انظر إلى الشكل المقابل. ثم اكتب ما تدل عليه الأرقام على الرسم : 


90ت كت وک و بب ا ا رر 


E نکوچگٌ٘ٹٹییی‎ ۰ . (٢) 


)٤(‏ اسم الشکل مس رر ا ا یہت 
۴ 


دسوسعوودریدودوفدددروسدوروہت<کھریرویو ۰ موجہ دو ےہ وس ون موہ ٭عمعوتسسوسسصٗووس 
(14) معافظة سرفاج ۔ إذارة سرفاج التمليدية 

السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 

...... a... تقاس الكتلة باستخدام ملمماء بينما يقاس الوزن باستخدام‎ - ١ 

۲ - يوجد اختناق فی الترمومتر مہوت 

, عدد فقرات العمود الفقارى 0 سوبي لقرة حظدية‎ - ٣ 

٤‏ من خصائص غاز الأكسَجين مس ...ممعم مم6 قي 77778 7 ش*شظ1ظ1 

(ب) جسم كتلته على سطح الأرض ٦‏ كجم. احسب : 

١‏ - وزن الجسم على سطح الأرض. 

۲ - وزن الجسم على سطح القمر. 

السؤال الثانى : (أ) ضع علامة ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية : 

. السائل المستخدم فى صناعة الترمومتر الطبى هو الماء‎ ١ 

۲ - تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. 

. / ۷۸ يتواجد غاز النيتروجين فى الهواء الجوى بنسبة‎ - ٣ 

٤‏ - مفصل الركبة من المفاصل الثابتة. 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل من : 
١‏ المخيخ. 


؟ ‏ الغضاريف بين فقرات العمود الفقرى. 
السؤال الثالث : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


١‏ يتكون القفص الصدرى فى الإنسان من مم من الضلوع. ( ۱۱ زوجا- ۱۳ زوجا - ۳۱ زوجا) 
۲ - عند مرور هواء الزفير بماء الجير الرائق فإنه يتعكر مكونا مادة تسمى 0 

١ ۱‏ ( كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم ) 
۳ أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركه ؟ (الكتف - الفخذ -- الکوع ) 
٤‏ - المادة الرمادية فى الحبل الشوكى تكون على شكل حرف .0 (F-H-A)‏ 


(ب) ماذا يحدث عند : 

١‏ - الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة. 

" - زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الغلاف الجوى. 
السؤال الرابع : رأ) اكتب المصطاح العلمى الدال على كل من العبارات التالية : 
١‏ قوة جذب الأرض للأجسام . 

۲ - المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

۳ - مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم. 

٤‏ - غاز يتكون من ثلاث ذرات من الأكسجين. 

(ب) علل لما يأتى : 

١‏ - ثبات نسبة الأكسجين رغم استهلاكه فى عمليات التنفس والاحتراق. 
۲ - سحب اليد بسرعة عند ملامسة جسم ساخن فجأة. 

عولد ولد يل جلو وله جد سای سای جو مله جلو جل جو سی جلو جو ولد مله جلو جلو سای وله جد علو سای مله جو جلو جل جو سای جلو هله سای مله عله جو مله مله جو علو جاه جه بت جو جل جو سی جاو هلد سای جاه جل جلو ملو ماد جلو جلو جاو جاو جاو مأو جاو مأو ملو جاو مأو ماو مأو عاد مأو ملو ماد 


ر۰٠)‏ محافظة الأقصر. إدارة الزينية التعليمية 
السؤال الأول : (أ) اكمل ما يأتى : 
١‏ تقاس الكتلة باستخدام 


۲ یوجد اختناق فی الترمومتر ESS‏ 
۳ فی عملية التنفس يستهلك غاز 00 90 
٤‏ - يتحكم 7چ ص77“ لی فى الأفعال المنعكسة . 


(ب) إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض ۲٢‏ نيوتن › فاحسب كتلته. 
السؤال الثانى : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


) أداة قياس الوزن هى الميزان سس (الرقمى_الزنبركى  ذو الكفتين‎ - ١ 
) (النحاس - الالومنیوم - الحديد‎ ١۸ ...................... أسرع المعادن توصيلا للحرارة هو‎ -٢ 

) السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات هو چ العا اقول ._الزليق‎ - ٣ 

) يكون النيتروجين أهم جزء فی (البروتينات -الدهون _الماء‎ - ٤ 
: (ب) اذكر أهمية كل مما يأتى‎ 

١‏ - المخيخ. 

؟ المفاضصل 


السؤال الثالث : (أ) ضع علامة ”) أوعلامة (») أمام العبارات الآتية : 

١‏ الكتلة مقدار ثابت لا يتأثر بتغير المكان. 

۲ - تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من الصفر حتى ٠٠١‏ درجة سيليزية. 

۳ - جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة. 

٤‏ - يستخدم غاز ثانی أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 

(ب) علل لكل مما يأتى : 

١‏ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 

۲ - يستخدم غاز النيتروجين حديثا فى ملء الإطارات للطائرات والسيارات. 


الراجعة النهائية فى العاوم کک الأستاذ / مصطفی شافين 


السؤال الرابع : (أ) اكتب المصطاح العلمی الدال على كل من العبارات التالیة : 

١‏ - قوة جذب الأرض للجسم. 

۲ - المواد التى لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

۳ - غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين ويحمى الأرض من الإشعاعات الضارة. 
(ب) انظر إلى الشكل القابل, ثم اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام : 


رپپ کک و ا رر 


علد سای علد علد ماد ماد علو ملو سای ملو علو ملو علو علو سای علد علو ملو سای علد ملو علو علد علو جلو ماد عاد علو علو ملو عاو علو جلو ماد لو سای عاد سای ملو ملو عاو سای ملو عاد علو سای سای سیا علو علو سای سای سای عاد سای ملو سای علو سی ملو علد عاو سای علو عاو سای ماو ماد عاو ملو ملو ماو ملو ملو 


0 3 4ه م 0 © مہ 
۱ ۱ 3 سح السيع - إذارة دسوق التعليهية 

السؤال الأول ١‏ اكتمل ما یائی : 
۲ - جميع المعادن ........................... التوصيل للحرارة . 
۳ - مركز التحكم الرئيسى في جسم الإنسان هو لظ 
٤‏ - عندما يتحد الأكسجين مع المواد فان كتلتها تی 

- ثانى أكسيد الکربون الصلب يسمى جس جے 
٦‏ - جزئ غاز النيتروجين ويرمز له بالرمز مو ود E‏ 
السؤال الثانى : (أ) ضع علامة (”) أو علامة () أمام العبارات الآتية : 
١‏ _الكتلة هى قوة جذب الأرض للجسم . 
؟ - يوجد فى الترمومتر المنوى اختناق فوق مستودع السائل . 
۳ - يتكون غاز الاوزون من ذرتين ويرمز له بالرمز و0 . 
٤‏ - يتكون هيكل الطرف السفلى من العضد وعظمتا الساعد وعظام اليد . 
(ب) علل لما ياتى : 
| يسمى غاز النیتروجین بالأزوت . 
۲ - سرعة سحب اليد مي حي 
السؤال الثالث : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 


) السائل المستخدم في تطهير الترمومتر الطبي هو . ............... - (الزئبق  الكحول الإيثيلى - الماء - الزيت‎ - ١ 
) يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون في صناعة ................. (لفولاذ - البارود - النشادر - الخبز‎ - ۲ 

۳ - تتكون أكاسيد النيتروجين فى الغلاف الجوى أثناء حدوث ................. (الرعد ‏ الحرارة - البرق - الرياح ) 
٤‏ - يتكون جسم الخلية العصبية من ................. (نواة_سيتوبلازم ‏ غشاء بلازمى - جميع ما سبق ) 


(ب) ماذا يحدث عند : 

. تلامس جسمان أحدهما ساخن والآخر بارد‎ ١ 

۲ - عدم وجود مفاصل فى الهيكل العظمى . 

السؤال الرابع : (أ) اكتب المصطاح العلمى لكل من : 

. العامل المساعد الذى يستخدم أثناء تحضير الأكسجين‎ - ١ 

؟ - ظاهرة ينتج عنها ارتفاع درجة حرارة الأرض وتسبب حدوث تغيرات مناخية . 
٣‏ - عضو يصل المخ بالحبل الشوكى ومسئول عن العمليات اللاإرادية . 

؛ - الهيكل الذى يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى . 

(ب) احسب وزن جسم على سطح الأرض عندما تكون كتلته ٠١‏ كجم . 


عله وأو جلو جل مأو ملو وأو جلو جو بأو جلو سای جلو جلو جلو جلو جو جلو جلو جلو جلو جل جل جلو جلو جلو هلو جاو جلو جل جاو جل جاو جلو جلو جاه جاو مأو جاو جاو مله ماو عاد سای جو جلو جاو جا جاو مأو جلو ماو مأو جو جو جلو جلو أو متو علو ماو جاو ملو جلو جلو جاو ماو ماو مأو مأو عاد ماد ماد ماد جاو 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 


17) محافظة كفر الشيخ. إدارة قلين التعليمية 


السؤال الأول : اكمل ما يأتى : 


a ....... × الوزن بالنيوتن = الكتلة (كجم)‎ - ١ 

۲ - یوصل .ءءء الحزانۃ أسرع من الالومنیوم ‏ 

۳ - النخاع المستطيل يتحكم بالعملیات 88:0 م0 

. يتكون جزئ غاز الأوزون من ......................... ذرات أكسجين‎ - ٤ 

. يستخد مم للكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون‎ - ٥ 

. الهواء الجوى في جذور النباتات البقولية‎ ...................... ٠ تثبت بكتيريا العقد الجذرية‎ - ٦ 


السؤال الثانى : (أ) ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية : 

. تتغير الكتلة بتغير مكان الجسم‎ - ١ 

؟ ‏ أعلى درجة في الترمومتر المئوی تمثل درجة تجمد الماء . 

. من وسائل حماية الجهاز العصبى ممارسة الرياضة البدنية‎ - ٣ 

. يتفاعل غاز الأكسجين مع شريط الماغنسيوم المشتعل وتتكون مادة بيضاء اللون‎ - ٤ 
: (ب) علل لما يأتى‎ 

. يبدو رائد الفضاء وكأنه يسبح داخل مركبة الفضاء‎ ١ 

۲ - توجد الغضاريف بین فقرات العمود الفقرى. 

السؤال الثالث : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


| - النيوتن یساوی تقريبا وزن جسم كتلته 29 a E‏ 

۲ - تزود أوانى الطهى بمقابض من بب (النحاس - الحدید - الألومنيوم ‏ الخشب ) 
٣‏ - يتكون القفص الصدرى فى جسم الإنسان من ............ زوج من الضلوع . (FIFA FE)‏ 
٤‏ - العالم الذدى اكتشف غاز النيتروجين هو ................... (دانیال رذرفورد - سیلیزیوس - جوزيف بريستلى ) 


(ب) ماذا يحدث عند : 

. عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى‎ - ١ 

؟ ‏ اقتراب جسم خارجى من العين . 

السؤال الرابع : (أ) اكتب المصطاح العلمى لكل من : 

00 . لهب يستخدم في لحام وقطع المعادن‎ - ١ 

۲- أكاسيد تتكون عند اتحاد النيتروجين مع الأكسجين فى أثناء حدوث البرق . 


۳ - وحدة بناء الجهاز العصبى . 

۸ . المفاصل التى تتيح الحركة فی اتجاه واحد فقط‎ - ٤ 
("٢ : (ب) أمامك جھاز تحضر غاز ثانى اکسید الكربون‎ 
3 . اكتب ما تدل عليه الأرقام‎ 


رر رت TF‏ ا 000000000010000 
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نظ 0 4 م 0 © مث 
۷٣‏ بحافظة کفر السيع. إذارة دسوق التمليهية رلامع) 
السؤال الأول : اكمل ما يأتى : 


١‏ - کتلة جسم على سطح الأرض = ٥‏ كجم فتكون كتلة نفس الجسم على سطح القمر = ام وو و ا وا 
"-الحرارة صورة من صور 11 1 311101 


۳ - يحتوى الترمومتر م على اختناق . 


:. 1 0 نسبة غاز الأكسجين بالهواء الجوى‎ - ٤ 
من خصائص غاز ثانی أكسيد الكربون أنه ہت سی‎ - ٥ 
0 - -  - - 20 يسمى النيتروجين بالآزوت ومعناها غاز‎ - ٦ 


السؤال الثانى : (أ) ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية : 
١‏ من المواد رديئة التوصيل للحرارة النحاس . 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 
۲ - يستخدم لهب الأكسى أسيتيلين في قطع ولحام المعادن . 
0 - یستخدم النیتروجین في إطفاء الحرائق . 

. یتکون العمود الفقارى من ۲ زوجا من الضلوع‎  : 


(ب) أمامك جھازان من أدوات القیاس , أجب عن الآتى : 
جو ا جم چیع 
؟ - الجھاز (ب) يمثل 


271 ااا اا اا 00101 


السؤال الثالث : (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 0 

) قوة الجاذبية ...م بابتعاد الجسم عن الأرض . ( تزداد - تظل ثابتة - تتناقص‎ - ١ 
) السائل المستخدم في الترمومتر المئوى هو )(الکحول - الماء - الزئبق‎ - ۲ 

۳ - يغلف محور الخلية العصبية بطبقة سس ا (بروتينية -دهنية - نشوية ) 
٤‏ -أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة ؟ م (الكتفالقخة-الكوع ) 


رب إذا كانت كتلة ثانى أكسيد المنجنيز المستخدمة فى تحضير غاز الأكسجين فى المعمل ٠١‏ جرام فكم تكون كتلة ثانی 
أكسيد المنجنيز الناتجة من التفاعل ؟ 

الحل : كتلة ثانى أكسيد المنجنيز الناتجة من التفاعل = .م جرام . 

السؤال الرابع : (أ) اکتب المصطاح العلمى لکل من : 

. غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين‎ - ١ 

۲- غاز ينتج عن تنفس الإنسان ويخرج مع هواء الزفير . 

“ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة . 

؛ - الهيكل الذى يضم الطرفين العلويين والطرفين السفليين . 

(ب) الشكل المقابل يوضح قطاعاً عرضياً فى الحبل الشوكى : 

ES eae : )١( لون المادة‎ - ١ 

f TT 5 0 2: ES : )٢( لون المادة‎ ۲ 
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هذا العمل 
خاص وحصرى 
بمنتدى مصطفى شاهين التعليمى 
/https://www.mostafashahen.com‏ 


